MITSUBISHI 


EM 地上 - BS -110 度 CS デジタル 
A イビジョン液晶テレビ 


形名 

LCD-19H20X 

LCD-19ATL20 

LCD-26MX20 


取扱説明書 


この取扱説明書は6機種合わせて記載してい 
ます。機種間の差異については本紙 r 仕様 J を 
ご覧ください。 


LCD-19MX30B 

LCD-19MX30S 

LCD-19MX30R 


it : 度 

DIGITAL DIGITAL 


口 

CS 


HESmi 


Crealink 



このたびは云憂地上 ‘BS’l 10度 CS デジタル A イビジョンあ晶テレビを 
お胃上げいただまあ0びとラございました。 

•ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
•保証書はおず r お買上げ曰•販売店名」などの記入を確かめて、販売店か S お受 
取りください。 

• r 取扱説明書」と r 保証書」は、大切に保存してください。 

製造番号は安全確保上重要なちのです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載 
の製造番号をお確かめになり、裏表紙の r お客さま便利メモ」に記入しておいてください。 

本紙の端面で手などを傷つけないよう、ごま意ください。 


ま社のごを意 


る固5のはた S を 


テレビを見る 
ための準備 

接続•設定をわか日やすく 
説明していまず 


テレビを見る 


テレビを 
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デジタルが送を kTST 
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r 困ったとさ」は、裏表紙の 
もくじか！5探すことちできまず 
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まをのためにがずお守りください-巨 

ご使用上のお願い-10 

•液晶テレビの設置についてのお願い-11 

•液晶テレビ転倒防止についてのお願い-11 
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テレビを見るまでの準備の流れ-20 


準備1 
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付属品を確認ずる—— 
U モコンの準備をずる 


•乾電池を入れる 
•吊りひちをつけるとさ 


準備3 
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已 - CAS 力ードを入れる 
アンテナをつなぐ- 


• VHF/UHF アンテナ- 

• BS -1 10度 CS アンテナ- 

• レコーダーを 通して接続するとさ 

• CATV (ケーブルテレビ)アンテナ 


21 
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-26 
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他の機器とつなぐ 

ビデオとの接続- 


DVD プレーヤーとの接続 
HDMI 機器との接続- 


27 

-27 

-27 

-28 


デジタル放送を標準画質で録画するときの接続 ( Ir 録画)一 30 

. I かーブルの取付けかた-30 

デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続 一 31 
アナ□グ音寅入力対応のオーディオ機器やサブウー八一との接続 一 31 

アナ□グ RGB 対応のパソコンとの接続-32 

電話回線をつなぐ -33 

LAN 端子につなぐ-34 
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準備8 
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を電源を入れる—— 
6<6<設定をずる 


36 

37 



このテレビは、誤操作防止機能を搭載しています。 ジ 

•使ラ人に合わせた設定に切り換える（使ラ人切換）^- S 已I 

• 本体のボタンをお効にずる（本体操作部□ック） - -137 I 

• リモコンの一部のボタンを巧効にずる （U モコンキー□ック） — 137 I 
• 画面向きの設定をずる [LCD-1 9AT1_2 □のみ]-143 | 

• 放送波無効設定をずる-157 I 
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化上デジタル放ちを見る 



ぺージ 

-42 

地上アナ□グ放送やケーブルテレビを見る一 43 
BS -1 10度 CS デジタル放送を見る——44 

リモコンで画面の向をを変をる 

(才ートターン/才ートチルト） [ LCD -1 9 ATL 20 のみ] ——46 

手動で画面の向きを変える-47 

他の機器の映像を見る-48 

自動的に電源を切る (オフタイマー) -49 

チヤンネル番号や現在時刻などを表示する-已〇 

静止画にする-已1 

イベントリレーで番組の続きを見る-已1 

SD 力ードの写真を見る-已2 

番組表を見る-已4 

番組の詳しし、情報 谣組内容) を見る-已6 

裏番組表を見る-已8 



丰巧'を出す 

音青を切り換える- 

映像に合った画質の設定を選ぶ (映像 モード) 
画面サイズを選ぶ- 



2画面で見る [リア U ンク ( REAUNK )] - 

家庭画質で見る （明るさセンサー/視聴ち設定） 



-已 g 

-已〇 

-巨1 

-62 

-已4 
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リアリンク対応機器の再生リストを見る 山ァ IJ ンク ( REALINK )]— 己8 
mi はルでリアリンク対応機器を操作する [ U 7 U ンク ( REALINK )] —巨9 
番組ポーズ機能を使う [リア U ンク旧 EAUNK )] -70 


72 

74 

-7 已 


メニュー機能のほいかた 
今すぐできること—— 


SD 力ードのスライド時間を変更ずる- 

番組表を表示中に今ずぐできること 

(曰付変更/文字サイズ切換/表お形式切換/番組情報取得）一 7已 

地上デジタルが送のチャンネルの追加や変更をずる一 78 

-発家庭設定にずる-80 

ジャンル別にデジタル放送の番組を探ず (ジャンル検索） -81 

データ放送を楽しむ-82 

チャンみレ内の映像を切り換える (映像切換)- 83 

画面だけを消ず (消励 -84 

使う人に合わせた設定に切り換える (使う人切換) -8已 

操作音などの報知音量の設定をずる- S 已 

メー J レ (内部/放送) を 言 冗む - 87 

が送局か5のお知日せ 柿ード) を読む-88 

B - CAS 力ードの情報を確認ずる-89 

困ったときの問い合わせ先を確認ずる-89 

デジタル放送の受信状況を確認する （アンテナ受信レべレ）一 90 
リアリンク対応機器を操作ずる 山ア U ンク ( REALINK )] — 92 
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ち < じ(つづき) 


ぺージ 


デジタル放送を 

録る/予約ずる 


テレビの 

設定をする 


デジタル放送を一巧録画で録る-96 

• U ア U ンク対応の レコーダーで 録る 

[ U ア U ンク （ REAUNK )] -96 

• Ir システムを使って録る-97 

視聴予約と録画予約について- 99 

録画予約の前に-100 

ま組表やジャンル巧索か 6 モ約ずる 一102 

時刻を指定してモ約ずる (時刻指定予約） 一10 巨 

予約録画を解除して別の番組を見る -109 

予約を確認する/取り消す-110 


画質設定をずる-112 

個質設定」画面の表示のしかた-112 

• 映像モードを切り換える- 113 

•画質調整をずる- 114 

•さ5に細かく画質調整をする（プ□調勤- 115 

•画質設定を初期化ずる- 116 

•ジャンルに合った画質にする（ジャンル適応）- 117 

画面設定をずる-118 

晒面設定」画面の表おのしかた-118 

•画面の調整や画面サイズの設定をする- 119 

•パソコンの画面を調整ずる-120 

• PC 設定を初期化する- 121 

音声設定をずる-122 

恒声設定」画面の表示のしかた-122 

•音声モードを切り換える- 123 

• 音質調整をする- 124 

•へッドホンの音質調整をずる(へッドホン設定）——12已 

•サラウンドで聞く-12己 

• 音質設定を初期化ずる- 126 

•ジャンルに合った音質にする（ジャンル適応）-12巨 

• おすずめ音量の設定をずる- 127 

•声 A ッキ IJ の設定をする- 127 

• 音声出力の設定をずる- 128 

• 読み上げの設定をする- 129 

•操作•報知音量の設定をする- 130 















































お知らせ 


B - CAS 力ードについて- 

デジタル放送について- 

地上デジタル放送を見るには- 

地上デジタル放送のチヤンネルー覧表 
地上アナ□グ放送の地域〕ードー覧表 
仕様- 


お手入れのしかた 
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テレビの上手な使いかた - 

1 过 4 

虫ム ii ぶ 


機能設定をずる- 

r 機能設定」画面の表示のしかた 

• 節約設定をずる- 


ページ 

131 

-131 
-132 
-133 
-137 


I 暗証番号を登録して視聴制限を設定する- 

I 本体のボタンを無効にずる(本体操作部 □ ック） 一 
I U モコンの一部のボタンを無効にする （ U モコンキー□ック）一137 

I リアリンクの設定をずる-138 

I Ir システム設定をする-139 

I 光音声出力設定をずる-141 

I 外部入力のスキップ設定をずる-142 

I 画面向きの設定をする [ LCD - 1 9 ATL 吕〇のみ]——143 
I 使う人設定をする-144 


初期設定をずる- 

I ■ネリ期設定」画面の表おのしかた 

•5 くらく設定で再設定ずる一 


• 地上アナ□グ放送のチヤンネル設定をする- 

• 地上デジタ j レ放送のチヤンみレ設定をずる- 

• リモコンにデジタル放送のチヤンネルを追加する一 

•チヤンネルの飛び越し（スキップ)を設定する- 

• 放送波無効設定をする- 

• アンテナ設定をする- 

•居住地域と郵便番号を設定ずる- 

•電話回線を接続したとさの設定- 


I LAN 端子を使用するときの設定(通信設定） 

I 放送時刻の変更に対応する- 

I ダウン□-ド設定をずる- 


14巨 

-146 
-147 
-148 

-1已2 
1已已 
1已巨 
1 已 7 
1已8 
160 
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169 


•受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換える一170 

設定を初期化ずる-171 

•画質設定、音質設定、 PC 設定を初期化する-171 

• すべての情報を初期化ずる-172 
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安全のために必ずお守りください 


■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表ちで区分して説明していまず。 


A 警告 


誤った取扱いをしたときに、 
死 t や重傷などに結びつ< 
可能性があるちの。 



誤った取扱いをしたときに、 
傷害または家屋 • 家財などの 
損害に結びつくもの。 


■図記号の意味は次のとおりでず。 


絶対に行わない 


絶対に分解.修理は 
しなぃ 

、 

綱に触れない 

絶対に風呂•シャヮー室 
V^/ 。ま使用しなぃ 


絶対に水にめ5さない 

絶対にめれた手で 
触れなぃ 

必ず指示に従ぃ行ぅ 

\ 


必ず電源プラグを 
コンセントか5巧く 

A 高圧注意 

/々\ (テレビ麵に表示） 


錦告 


電源プラグは容易に手び届く場所の電源コンセントに差込んでくださし、。 
完をに通電を適断ずるには電源プラグを巧いてください。 


万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く！! 


異常のまま使用ずると、义災•感電の原因になりまず。 

ずぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか5抜いて、 
販売店に修理をご依頼ください。 



プラグを巧く 


故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 
煙、変な音-においがするとをは使わない 


火災-感電の 
原因になりまず。 



0 

使用禁止 


煙が出なくなるのを確認して、 P ぶ売店に修理をご依頼ください。 


テレビを落としたり、キャビネットを破損 
したときは使わない 


火災-感電の 
原因になります。 



水をかけない 


異物を入れない 特にお子様にごま意ください 


水の入った物、巧瓶などを 
機器の上に置かないこと 

テレビの中に水などが入ると、 
火災-感電の原因になりまず。 



水めれ禁止 


通風孔から金属類や 
燃えやすいちのなど 
が入ると、火災•感 
電の原因になります。 



つ 

Q 

禁止 


万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 

電源プラグをコンセントか!5抜いて、 P 及売店にご相談ください。 


万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 

電源プラグをコンセントから抜いて、 P 点売店にご相談ください。 


不安定な場所に置かない 


ぐらついたり 
変形した台の 
上や傾いた所など。 


f 


0 


ミ n； ちがIレ 

技直示じ 

落ちたり、倒れたりしてけがの原因になりまず。 


テレビ台の車(キヤスター)を固定する 


台が動くと 
テレビが倒れ、 
けがの原因に 
なります。 


〇 

車を固定 




























































































金警告 


テレビにのったり、ぶ！5さがったりしない 

特にお子様にごま意ください 



Q 

禁止 


落下してけがの原因になりまず。 


壁掛け工事は専門業をに依頼する 



’圈おけの場合は、 

通風孔からの空気の 
流れにより、壁を 
巧ず原因になることがありまず。 

• 壁掛け工事が不完全でずと、けがの原因になります。 


専門業ち 
に巧頼 


/J \さな付属品は幼児の手の届くところに 
置かない 、 

飲み込むと窒息死する 
原因になりまず。 

万一飲み込んだ場合は 
医師に相談して < ださい。 

接続線で遊ばせない。けがの原因になります。 


電源コードを傷つけない 




Q 

傷つけ禁止 


熱器具に近づけたり、無里に引っ張5なし、。 

コードが破損して火災-感電の原因になります。 


めれた手で電源プラグを巧を差ししない 



めれ手禁止 


分解や改造をしない 

A 



分角军禁止 


内部には電圧の 

高し值盼があり、さわると感電の 
原因になりまず。また、けが•火災の原因になりまず。 


感電の原因になりまず。 


内部の点検-調整-修理は販売店にご相談くださし、。 


風呂場では使わない 
機器を水滴のかかる場所に 
置かないこと 


0 

風呂場禁止 


電源プラグのほこりなどは定期的にとる 



電源プラグにほこりが 
ついたりコンセントの 
差込みが不完全な場合は、 
火災の原因になります。 



〇 

ほこりを取る 


り f I I 水めれ禁止 

水気のをし、場所での使用は、火災•感電の原因になります。 


傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく 
ださい。]年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 
と接続を点検してください。 


雷が鳴りだした5、アンテナ線に触れない 


電源は、交流10 0 V を使う 



接軸禁止 



〇 

100 V 


火災-感電の原因になりまず。 


交流1 00V 電源 urn で使用ずると、 
火災-感電の原因になりまず。 


まを上のごま意 


安全のために必ずお守りください 




























































































ち全のために必ずお守りください(っづき) 

注意- 


設置のときは次のことをお守りください 

風通しび悪かったり、置き場所によっては、内部に熱びこもり、义災や感電の原因になりまず。 


空気穴(通風孔)をふさがない 



Q 

禁止 


あお向けや横倒し、さかさまにしない 



0 

禁止 


直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない 



0 

のち才木11_ 

な直巧じ 


キャビネットが 
変色、変形などの努化を起こす原因になることちあります。 


押入れ、本箱などに入れない 



Q 

ミち*木 I レ 

巧直巧じ 


湿気やほこりのをい所、油煙や湯気の当たる 
所に置かない^ ____ 



0 

ミ n； ち*ホIレ 

技直示じ 


据付の際は壁から離ず 3 迎1 



〇 


壁掛けや設置位圍こ ^ 一 __，丄 

ょっては、顯? L か!5の動、 SIS ず 

空気の茄れで壁を巧す原因になることちあります。 


接続線をつけたまま移動しない 

火災-感電の 
原因や、つま 
ずいてけがの 
原因になりまず。 



禁止 


電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 

転倒防止金具をはずしたことを確認のラえ、移動してくださしん 


液晶画面に強い衝撃を力にない 



Q 

禁止 


) くネルが割れて、けがの原因になりまず。 


電源プラグを持って巧く 



〇 

プラグを持つ 


お手入れのときは、電源プラグを抜く 

€ 



プラグを巧く 


傷がつき、感電•火災の原因になりまず。 


感電の原因になりまず。 


電源プラグは根元まで差込む 



〇 

根元まで 

差込む 


長期間の旅行、外出のとをは電源プラグを 
コンセントか！5巧く 


火災-感電の原因になりまず。 



C 

プラグを振< 


8 















































































rA 注意 


テレビの上や近くにものを置かない 
□ーソクのよラな 
裸义を本体の上や 
近くに置かない 



金属類や液体が 
内部に入ると、火災•感電の原因になりまず。 


ワックスのかかった床に直接置かない 



Q 

ミ n； ちホ木Iレ 

玫直巧じ 


巧上のワックス、 

洗剤、溶剤によ0、 

巧材とテレビ底面のずべり止め用ゴムの密着性が 
上がり、巧材のはがれ、着色の原因になります。 


車の中で使用しない 



持ち運びは2人 m 上で行う 

テレビの落下や思わめけがの原因になりまず。 


0 

禁止 


〇 


熱-振動により壊れて、火災-感電の原因になります。 


車(キヤスター)付きのテレビ台ごと 
移動させるときは、テレビ台の受け 2 人な上で 
m を取除いてテレビをまえなが5テレビ台を巧す。 

テレビをちえなが5テレビ台を押さないと、テレビが落下して 
けがの原因になることがあります。 


回転中や、才ートターン使用中は、 
テレビに近づかない 
特にお子様にごま意ください斗 

才ートターンは， LCD-19ATL 吕〇のみ 
の機能でず。 



日本国内専用です 

が国では放送方式、 

電源電圧が 
異なるので 
使えません。^ 

また、アフターサービスちでさません。 



国内専用 


回転したときや回転を戻したときに、 

壁との間にはさまれると、けがの原因になりまず。 


This television set is designed for use in Japan only 
and can not be used in any other countries . 

No servicing is available outside of Japan . 


乾電池取扱いの注意 

• プラス©とマイナス©の向きを正しく入れる。 
•マイナス©側か5 
入れる。 〇 



〇 

正し<入れる 




•分解したり、シヨートさせたり、义の中に 
投入したりしない。 

•巧電しない。 

•種類の違ラ電池や、 

新しい電池とちい電池 
を混ぜて使用しない。 

電池の破裂、液漏れによ0、 

火災-けがや周囲を巧す原因になりまず。 

アルカ IJ 乾電ミ也のアルカ1」性溶液が皮膚やを服に付着したとさ 
は、きれいな水で洗い流してください。 

また、目に入ったとをはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 
師の治療を受けてください。 


アンテナエ事には、技もがと経験たん必要です 

販売店にご巧談ください。 

送配電線から離れた場所に 
設置して < ださい。 

アンテナが倒れると 
感電の原因になります。 



販売店に 
相談ずる 


BS 、 CS 放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 
確実に取付けてください。 




Q 

禁止 


内部掃晩ホ、，眼売店に依頼する 

1年に一度 
く5いを目をに 
して < ださい。 

内部にほこりが 
たまったまま使うと、火災や故障の原因になりまず。 

とくに梅雨期の前に行ラのが効果的です。 

内部掃除費用については販売店にご相談ください。 



〇 

内部掃除 


まを上のごま意 


安をのために必ずお守りください 


ヶーブル類を接続したりはずしたりずる前に、必ず主電源を切ってくださし、。 
























































ご使用上のお願い 


電波巧害について 


本機は規格を満たしていますび若干のノイズが出ていま 
す。「ラジオ」や。（ソコン」などの機器に本機を近付ける 
と互いに巧害を受けることがあります。このときは機器 
を影響のないところまで本機か6離してください。 


搬送について 


•引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の 
捆包箱と緩衝材および包装シート•袋をご用意ください。 
• 本機は立てた状態で運搬してください。 

横倒しにして運搬した場合、液晶ノ（ネルのガラスび破 
損したり、輝点や黒点び増加することびあります。 


壁に取付ける場合 


を険ですか S お客様ご自身で取付けずに、，眼売店にご相 
談ください。 


画面の残像について 


動作時の本体温度について 


本体や上面の一部は温度び高くなりますので、ご注意く 
ださい。品質•性能には問題ありません。 


液晶ノはルについて 


•液晶バネルは非當に精密な技術で作5れており、 
99.9996しソ上の有効画素がありますび、 0.0 1〇乂し: TF 
の画素欠けや常時点なする画素びあります。これは故 
障ではありませんので、あ5かじめご了承願います。 

• 液晶ノなルが巧れた場合は、脱脂綿か柔5かしぶで拭 
さとって < ださい。 

液晶ノ くネルを素手で軸6ないでください。 

• 液晶ノはルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きと 
ってください。 

そのままにすると液晶バネルの変質、変色の原因にな 
ります。 

• 液晶パネレを傷つけないでください。 

硬いちので液晶ノ（ネルの表面を巧したり、ひっかいた 
りしないで < ださい。 


静止画を長時間表示された場合や、画面サイズを「ノー 
マル」で長時間ご使用された場合、部分のに映像がミ肖え 
ない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故 
障ではありません。通甫の動画放送をご覧いただくこと 
により、次第に目立たなくなります。 


■ 液晶パネ j レの輝点(点なしたままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。 

■ お客様または第 H ちが本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受け5れ 
た損害については、法令上賠償責任が認め5れる場合を除さ、当社は一切の責任を負いませんので、あ5かじめ 
ご了承 < ださい。 

■ データ放送の双方向ヴービスなどで本機に記憶されたお客様の登錄睛報やポイント情報などの一部、またはずベ 
ての情報が変化-消失した場合の損害や不利益について、アフターヴービス時ち含め、当社は一切の責任を負い 
ませんので、あ5かじめご了承ください。 

■ 本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むちのがありまず。本機を譲渡または廃棄される場合には、 
r 全情報の初期化」 Ei® により個人情報を消去されることをおすずめしまず。 
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液晶テレビの設置についてのお願い 


励お願い/ 

傾斜面や、水平でない面、力ーペットなどの軟5かい面への設置をさけてください。 
液晶テレビの下へ物をはさまないでください。 



I不安定な場所に置かないでください。 

台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、テレ 
ビの外形より大きい、変形しない台の上に置いてくだ 
さい。 



Q 

禁止 


液晶テレビ'転倒防止についてのお願い 


A \ ま意 


衝撃などで液晶テレビが乾倒ずると、けがの原因になることがあります。 

ご家庭での安全確保のために、置く場所がミ夫まったら次の処置をお願いしまず。 


壁やホ主などの安定した場所への固定 

図一1のように液晶テレビ本体を壁や柱などの安定した場所に液晶 
テレビの重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付け 
て < ださい。 


画 -II 


回乾したときに無理に 
引っ張られないように 


市販のネジ、 
フックなど 



固京願ひら、ネジなどの取り付けは確実に行ってくださし、。 


テレビ台への固定 


図一2のよラに、お使いの台の天板と液晶テレビのスタンド (2 力 
所)を市販の木ネジで取り付けてください。スタンドのネジ穴部分 
の厚みは次のとおりです。 


形名 

厚み 

LCD-19H20X ， LCD-19I\/1X30B. LCD-1 SMXSOS 
LCD-19MX30R. LCD-26MX20 

1 0.5mm 

LCD-1 白 ATL20 

2.5mm 


または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部 
とお使いの台の強固な部分を、固定してください。 


液晶テレビのスタンドの穴に 
木ネジで固定してください。 



固定バンド（付属品） 


スタンド後面下部の穴にテレビ 
側固定ネジで締めてください。 


固定ネジ 

梁 

乂板の厚み_ 

テレビ台天板の厚みの中央に 
テレビ台側固定ネジで締めて 
<ださい。 


まを上のごま意 


ご陵用上のお願い 


因 ぉ願ぃ/ 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への 
固定用部品をはずしてから行ってください。 


11 



















































































































留意点 


ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。 

■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マク□ヴィジョン社およびその他の著作権利をが保有する米国特許および 
その他の知的財産権によって保護されていまず。 

この著作権保護技術の使用は、マク□ヴィジョン社の許巧が必要で、また、マク□ヴィジョン社の特別な許巧がない限 
り家庭用およびその他の一部の鑑賞用 L ソがには使用でさません。分解したり、改造ずることも禁じ5れていまず。 

■国かでこの製品を使用して有料放送ヴービスを享受ずることは、有料ヴービス契約上禁止されていまず。 

■付属の B - CAS 力ードはデジタル放送を視聴してしすこだくために、お客さまへ貸与された大切な力ードです。破損や紛失 
などの場合はただちに B - CAS 〔(株）ビーエス•コンディショナルアクセスシステムでカスタマーセンターへご連絡くだ 
さい。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、ち発行費用が請求されます。 

■万一、本機の不具合により、録画でさなかった場合の補償についてはご容赦ください。 

■あなたがビデオなどで録画•録音したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利ちに無断で使用でさま 
せん。 

■本機か5電話回線を通じて通信を行うと、通話料着信人化いヴービス（フ U - コールやフ U - ダイヤルなど)でなしかざ 
り、電話料金はお客さまの負担になりまず。 


[r 電話回線の接続が必要です y 


天候不良によっては、 

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参 


画質、音質び悪くなる場合びあります 

加番組への参加などがでさるシステムを採用しています。 
本機には NTT の2線式公衆電話回線で、プッシュ式または 
ダイヤル式 （10 PPS /20 PPS ) の電話機に接続の電話線を 
分配して接続してください。また、接続した電話回線は異 
常が発生しない限り、取り外さないことをおすすめします。 
不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話では利用で 
ない場合があります。 J 


衛星デジタル放送の場合、雨の影響により衛星か5の電波 
が弱くなっているときは、引さ続さ放送を受信できる降雨 
対応放送に切換えます。（降雨対応放送が行われている場合） 
降雨巧応放送に切換わったときは、画面にメッセージが表 
示されます。 

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪<なります。また、 
番組情報も表示できない場合があります。 

1_ J 



本機の受信周放数帯域に相当する周放数を 
用いた機器とは離してご使用ください 

本機の受信周波数帯域 ( VHF :90 〜 222 MHZ 、 UHF ：470 
〜77日 MHz 、 巨 S : 1 032 MHz 〜1 336 MHz 、 CS ： 

1已日已 MHz 〜2日 7] MHz ) に相当する周波数を用いた携帯 
電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続 
している機器に近づけると、その影響で映傲•音声などに不 
具合が生じる場含があります。それ5の機器とは離してご 
使用ください。 


操作でをなくなつた場合は 


J 


受信異常により、本機の操作ができなくなった場合は本機 
画面左側面の主電源ボタンで主電源をいったん切ったあと、 
しばらくして再度主電源を入れ直してください。 


本機に付属している B-CAS 力ード m 外の 
_ちのを挿入しないで<ださい_ 

巨- CASA — ド挿入口には、正規の巨- CASA - ド外のも 
のを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。 


本機のを電源は頻繁に 
^切5ないことをおずずめしまず^ 

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき外 
は、本機の電源プラグをコンセントか5抜いたままにした 
り、ま電源 r 切」のままにしないことをおすすめします。本 
機は電源オフ（待機)状態でち、自動的にデジタル放送のメ 
ンテナンス情報を受信して、ソフトウエアの更新が行われ 
る場合があります。 
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本体前面/側面 


音量を調節ずる。 

国か^*^ぶ • 

メニューなどを表示中はリモ 
コンの◄►と同じはた S さを 
ずる。 



* 劇 laa 

•主電源が r 切」の状態は、消費電力 0 W になります。リモコンや 
本体の電源ボタンは、はたらきません。 

•電源ボタンで r 切」にすると待機状態になります。マイコンおよ 
びデジタルチューナーなどの回路が通電しています。 

• このテレビは待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメン 
テナンス情報を受信して、ソフトウエアの更新が行われる場含 
がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生 


したとき拟外は主電源を r 切」にしないことをおすすめします。 
•受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合 
は、しばらく主電源を r 切」にしてみてください。 

•テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲー 
ムでは、正しく動作しないことがあります。 

くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。 
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ビデオ ムービー 
やゲーム機など 
を接続ずる。 


ステレオのへッ 
ドホンを差し込 
む。 


メニューを表示する。 



ちちこ巧 

、巧/原' 


違八 


チャンネル 


音量 

ィ ^3— 


ビデオや DVD などを見る 
ときに巧す。 ■化!: • 

巧すごとに、地上アナ□グー 
i 也上デジタルー BS 一 CS 1 一 
^ビデオ2^ 
側面端モー D 端モ1 一 HDMI 1 
一 HDM に一 PC の順に切り換 
わります。 

メニュー表示中はリモコンの 
ま)と同じはた S きをする。 


中でチャンネルを順送り、 
または逆送りで切り換える。 

ビデオ入力や PC 入力などの 
映像を見ているときは、最後 
に見ていた放送波を表示して、 
チヤンネルを切り換えます。 

メニューなどを表示中はリモ 
コンの▲▼と同じはた6さを 




液晶パネル 
(画面） 


スピーカ- 



リ モコ ン受光部 
明るさセンサー 
受光部 




スタンド 


主電源を r 入 J r 切 J する。 


♦ -\ 

た：雷源インジケーター 

■3 eTA 


ホ . 主電源が r 入」で待機状態（スタンバイ） 

主電源を r 切」にすると、全て 


緑 . U モコンまたは本体の電源「入」にして、映像を映した状態 

の回路が停止するため、録画 


※ホ点滅…ま全装置がはたらいています。使用を中止し、販売店にご相談ください。 

予約やデジタル放送での必要 


ち： デジタルインジケーター (後で始まったものが優先） 

な情報が取り込めなくなります。 


憧点滅…デジタル放送の予約録画実行中 


緑点滅…電話回線を使ってデータを送信中 


SD 力ードを入れる。 

- J 

I 、 

主電源が入っているときに、 
電源を r 入」「切 J でさる。 


視聴している放送の種類の 


コント□—ル部 


本体前面\側面 
留意点 


-/ 


側面端子乂力 


^000 


声 


r %麟縣—左-話-ち L 


\ 



まを上のご注意 ntiEs のはた5を 













































































































































本体後面 





カバーの開けかた 



つまみを押しながら、矢印 
の方向にカバーをはずして 
<ださい。 


付属の B-CAS 力ードを入れる。 

• 必ず本体の主電源を r 切」にしてください。 
■カードを入れる前に、この説明書の裏表紙にカード 
番号を記入してください。 

• 付属のカード政外のちのを入れないでください。 
•裏向きや逆方向か 5 挿入しないでください。 

挿入方向を間違うと目- CAS カードは機能しません。 





デジタル放送を録 
画ずるための、ビ 
デオや DVD レコー 
ダーへの録画用出 
力端子。 lacw 
デジタル放送 L ソ外 
は出力しません。 
出力はアナ□グ信 
号です。 


HDMI 機器を接続する。 


映 

像 


立 

声 


S2 

© 


(D 


左 




ち 



S2 

© 

(D 




左 




ち 




左 




ち 


S2 

© 


感 


左 




ち 


D4 


感 ) 


左 




ち 


RGB 



T*7- ■^= 
日ド 



2 




靈 
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LAN 端子 


(lOBASE-T ] 
llOOBASE-TXi 




別売の Ir ケーブルを接続ずる。 IsKcl !^ 

録画用ビデオや DVD レコーダーへ録画する 
ためのリモコン信号を送ることができます。 


市販の光ケーブルで、デジタル音声（光）入力端子 
をもつオーディオ機器と接続ずる。 Msmm 

デジタル放送受信時のみ出力しまず。 


励お願い/ 

■接続は、電源プラグを抜いてか!5行ってください。 

■映像•音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。 

それぞれ色が合ラよラにつないでください。 

映像…黄、音声一左…白、音声一ち…ホ 

•プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音、映像ノイズなどの原因 
になります。 

•接続線は、後面のクランパで固定してください。 

■プラグを振くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜き取ってください。 
•機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るとさは、たがいに近すざることがあるの 
で、機器を十分に離してください。 

■機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機器の説明書ちあわせて 
ご覧ください。 

■録画•録音したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で 
使用できません。 

• LCD -1 曰 ATL 20 をご使用の場含、本体後面のリード線を引っ張ったり振いたりしない 
で < ださい。 



. リ ー ド線 
このリード線ち 
後面のクランパで 
固定してください。 
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因 



〈上 = BS . l 10度 CS-IF 入力> 

BS - 110度 CS アンテナを接 

続ずる。 lawsm 


〈下=地上デジタル/アナ□グ入力〉 

地上デジタルや地上アナ□グ 
用のアンテナ （ VHF / UHF ) を 
接続ずる。 


Ir システム 


アンテナ電源のの換えは、メニュー 
画面で設定してください。 

fDC15V 最大 4W 、 

Idciiv 最大 3WJ _ 

BS ’110 度 CS-IF 


地上デジタル/アナ□グ 
(VHF/UHF) W" 


アンテナ入力 




電話 

回線 



電話回線を接続 

ずる。 ISJKK * 

、 A 


アナ□グ RG 己出力のパソコンを 
接続する。 


DVD プレーャーなど、 D 映像出 
力やコンポーネント映像出力を 
ちつ機器を接続ずる 。 wasmm 



G 


!のはた6を 


本体後面 









































































































リモコン 


[LCD-19ATL20] 


参ふだんよく使うボタン 

〈 LCD -19 ATL 20〉 


巧すごとに 

^ 放送♦♦ビデオ1ビデオ2 ^ 
PC 側面端子 

V HDMI 244 HDMI 1特 D 端子1一 
と切り換わる。 ■化!: • 


数字ボタン 

チヤンネルを直接選んだり、数字を入 
力ずる 0 


入力切換 
V Fa 


奇吾ク fS 

巧/原 

〇 


視聴している放送の種類の中でチヤン 
ネルを順送り、またはを送りで切り換 

スる。 i " ホ^*^イ* 

ビデオ入力や PC 入力などの映徹を見ているとき 
は、最後に見ていた放送波を表示して、チヤンネ 
ルを切り換えます。 


HDMI 端子を使って接続している機器を 
本機のリモコンで操作する。 

リアリンク対応機器との接続が必 


要でず。对応機器の取巧説明書も 
合わせてご覧ください。 


< ゲシタル 1/2 ' 

[班上 1 [ BS ] 1 CS 1 

1アナ□ヴ1 

1 HiMJr 

1 

2 

3 

4 

。5 

6 

7 

8 

9 

10/O 

11 

12 


選択中のデジタル放送の番組内容を表 
/」、"§る。 


<;畜組の客!^リンク緋]~[裏蓄 if 


レコーダーの 再生リストを表示ずる。 


リアリンク対応機器との接続び必 
VKbALIINK 要です。対応機器の取扱説明書も 
合わせてご覧ください。 


」韵リスト'! 


データ放送のま組のとさ、データ放送 
画面を表おする。 


メニューなどの画面を表示中に、1つ 
前の画面に戻る。 


番組表の表示中やデータ放送などで、 
画面に色ボタンの表示があるとさに使 

用でさる。 msMS&m 

操作バネル表示中は、接続したリアリ 
ンク対応 レコーダーの 操作ができる。 


電源を「入」 r 切」する。 


放送波を切り換える。 


■Jf 卡 CA 

■Jf 卡 0 片 > 


[地上 I'.' 地上デジタル放送 


[BS I '.' BS デジタル放送 


CSj -1 10度 CS デジタル放送 

巧ずごとに、 CS1 と CS2 び切り換 
わりまず。 

地上 


[アナ□グ I '.'地上アナ□グ放送 


地上アナ□グ放送のとき ■化か 

このボタンに続けて2巧のチヤンネ 
ル番号を入力してチヤンネルを選ぶ。 
デジタル放送のとき MUTjW 
このボタンに続けて3巧のチヤンネ 
ルま号を入力してチヤンネルを選ぶ。 



をタイ?卜 巧すごとに30分、60分、日0 
分、120分後に電源が切れる 
ように設定できる。■化 


お音)''音を一時的に消ず。 


音量を調節ずる。 



現在放送中のデジタル放送のま組一覧を 
表おする。 ■ aufs * 


デジタル放送のま組表を表示ずる。 


msMs&m 


メニューの操作を始めるときと終ると 

きに巧す。 larjg # 


メ ニユーなどの画面を表示中に、選択 
や決定などをする。 msMsm 

1」ンク機器の r 操作バネル」表示中は、 
接続した1」ア1」ンク対応 レコーダーの 
操作ができる。 ■=< が • 

「画面向きバネル」表お中は、画面向き 
の 調整がでさる。 ■巧!》 

画面向さ調整のための r 画面向さパネル」 
を表示する。 ■化は A 
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[LCD-19ATL20] 


フタの中のボタン 



お好みの画面サイズを選ぶ。 ■=* が • 

デジタル放送のとさ、字幕の言語や、 
表示の有無を設定ずる。 ■= JUW * 


‘ r 一発録画」で、デジタル放送 
を録画する。 ■か IS ^ 

ま前に レコーダーとの 


接続と設定びお要でず。 
r 一発録画」は Ir システムでち使用でさます。 

'番組ポーズ機能を使ラとさに 

巧ず。 lariw 

^ IdcaTimI ^ リアリンク対応レコ- 

ダ_との接続びお要でず。 
対応機器の取扱説明書ち合わせてご覧 
くださし、 


2画面 

r 入/切 I …'押すごとに1画面◄■►吕画面 
と切り換わる。 ■=< 巧 • 

授作麵 

C ]—’2 画面時、チャンネル切 0 換え 


などの操作ができる画面を選ぶ。 


■sastsm 



チャンネル番号、音声の種類、画面ヴ 
ィズ、未読メールの有無、現在時刻な 
どを画面に表示ずる。 ■ SiWi * 

デジタル放送のとさ 
上記に加え、放送時間、番組名など 
を表おする。 


地上アナ□グ放送のとき ■auw 

二重音声放送の主音声 • 副音声の切り 
換えとモノラル音声の設定をする。 

デジタル放送のとき ■=«!•• 

複数の音声がある番組のとさに、他 
の音声に切り換える。 


瞧-ド 

C …'お好みの映像モードを選ぶ。 

■ゴ SW 

静止画 

I~I …'静止画にする。 Idbt ^ 


家庭画質 latsis # 

m- 

LJ ' 明るさセンサーの設定をずる。 
;日嗎者 

LJ …•視聴者に含わせた画面の明る 
さを設定する。 


固京 li 万リモコンの取扱い 


落としたり衝撃を与えない。水をかけたり、めれたちの 

の上に置かない。 



禁止 



禁止 


ベンジン、シンナーなど 
揮発性の液体でふかない。 



禁止 


リモコンの使用節囲 

リモコン受光部 



7 m しツ内 


リモコン受光部に正しく 
向けて < ださい。 

使用範囲は角度により 
異なります。 
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のはた5を 


リモコン 


















































































































リモコン ( つづき） [LCD.19H20X/LCD.19MX30B/LCD.19MX30S/LCD.19MX30R/LCD.26MX20] 
参ふだんよく使うボタン 

〈 LCD -19 H 20 X / LCD -19 MX 30 B / LCD -19 MX 30 S / LCD -19 MX 30 R / LCD -26 MX 20) 


巧すごとに 

^ 放送◄■►ビデオ1ービデオ2和^ 
PC 側面端モ 

V HDM に特 HDMI 1林 D 端モ1一 
と切り換わる。 ■化!: • 




リアリンク対応機器との接続がお 
要でず。対応機器の取扱説明書も 


合わせてご覧ください。 


数字ボタン 

チヤンネルを直接選んだり、数字を入 
力ずる 0 


入力切換 
V Fa 


視聴している放送の種類の中でチヤン 
ネルを順送り、または逆送りで切り換 

スる。 1~巾レーィ,ィ、 

ビデオ入力や PC 入力などの映像を見ているとき 
は、最後に見ていた放送波を表示して、チヤンネ 
ルを切り換えまず。 


HDMI 端テを使って接続している機器を 
本機の U モコンで操作する。 ■=< 巧 • 
リアリンク対応機器との接続がお 


要でず。対応機器の取扱説明書ち 
合わせてご覧ください。 


( 

耐 

巧上 

1 ァナ□グ 1 

ザ'ジタル 

鼠 

1/2 ' 

固 

I 

s* 

n 1121「31 

山的 LAJ 

7 

8 

9 

10 /O 

11 

12 


選択中のデジタル放送のま組内容を表 

示する。 laJUts^ 

レコーダーの 再生1」 ス トを表示ずる。 


データ放送のま組のとさ、データ放送 


— (^ h 戻る' 〇> 

曲面 i をを示ずる。 ■SJKK» 



青 赤 緑 黄 

_/ 


( _ LI __ LI __ IJ _ ) 


メニューなどの画面を表示中に、1つ 
前の画面に戻る。 isftta* 


番組表の表示中やデータ放送などで、 
画面に色ボタンの表示があるとさに使 

用でさる。 mzMS&m 

操作バネル表示中は、接続したリアリ 
ンク対応 レコーダーの 操作ができる。 

■asm 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 


電源を r 入 J r 切」する。 


放送波を切り換える。 


■Jf 卡 CA 

■Jf 卡 0 片 > 


[地上 I'.' 地上デジタル放送 


己 S}'BS デジタル放送 


CS ]- I 10度 cs デジタル放送 

巧ずごとに、 CS1 と CS2 び切り換 
わ!3まず。 


をナ□グ I …地上アナ□グ放送 



地上アナ□グ放送のとき 

このボタンに続けて2巧のチヤンネ 
ルま号を入力してチヤンネルを選ぶ。 

デジタル放送のとき 
このボタンに続けて3巧のチヤンネ 
ルま号を入力してチヤンネルを選ぶ。 


音量を調節ずる。 


を》か卜 巧すごとに30分、60分、日0 
分、120分後に電源が切れる 
ように設定できる。 msj&ism 


「消音 h 音を一時的に消ず。 

現在放を中のデジタル放送の番組一覧を 
表おする。 

デジタル放送の番組表を表示ずる。 


メニューの操作を始めるときと終ると 

きに巧す。 msMsm 


メニューなどの画面を表示中に、選択 
や決定などをする。 msMem 

I 」ンク機器の r 操作バネル」表示中は、 
接続した1」 ア U ンク対応 レコーダーの 
操作ができる。 ■=< 巧 • 


静止画にする。 
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[LCD-19H20X/LCD-19MX30B/LCD-19MX30S/LCD-19MX30R/LCD-2 目 MX20] 


フタの中のボタン 



お好みの画面サイズを選ぶ。 ■=* が • 

デジタル放送のとさ、字幕の言語や、 
表おの有無を設定する。 ■auw* 


‘「一発録画」で、デジタル放送 
を録画する。 ISKIS^ 

ま前に レコーダーとの 


接続と設定びお要でず。 
r 一発録画」は Ir システムでち使用でさまず。 

'番組ポーズ機能を使ラとさに 

巧す。 nsmnm 

リアリンク対応 レコー 
VKtALIIMK ダ_との接続び必要でず。 
対応機器の取扱説明書ち合わせてご覧 
<ださし、 


2画面 

r 入/切I …'押すごとに1画面 W 吕画面 
と切り換わる。 ■ユ巧 • 

雖關 

[ ]—'2画面時、チャンネル切0換え 


などの操作ができる画面を選ぶ。 


uswm 



チャンネル番号、音声の種類、画面ヴ 
ィズ、未読メールの有無、現在時刻な 
どを画面に表示ずる。 ■awi* 

デジタル放送のとさ 
上記に加え、放送時間、番組名など 
を表おする。 


地上アナ□グ放送のとき ■auw 

二重音声放送の主音声 • 副音声の切り 
換えとモノラル音声の設定をする。 
デジタル放送のとき ■=«!■• 

複数の音声がある番組のとさに、他 
の音声に切り換える。 


映像トド 

C 'お好みの映像モードを選ぶ。 

消画 

(7^’ …画面を一時的に消す。 ■=! ホ A 


家庭画質 
t ンサ- 


■=jra» 

I ~…日月るさセンサーの設定をずる。 
;日嗎者 

「 1' …視聴ちに合わせた画面の明る 
さを設定する。 




香組ボス 


涅組ボ-ス 


-発緑画 


のはた5を 




















































































































テレビを見るまでの準備のミ巧れ 


準備1 



準備 S 



準備3 



準備4 



準備已 




付属品の確認 

却 ■ SM — 


リモコンの準備 日日^ 



B - CAS 力ードを入れる 

デジタル放送を視聴するために必要でず。 

> 

♦因 M = Xsf ^ 


アンテナをごなぐ 



録画-再生機器などとごなぐ 

お手持ちの録画-再生機器を利用でさます。 

、 



^^ c ^要にょり 



つ 
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準備 1 


付属品を確認ずる 


テレビを見るために 


リモコン…1台 



単3形乾電池…2個 


※ベーススタンド…1台 
f LCD -19 H 20 X / LCD -19 MX 30 B 、 
LCD -1 日 MX 3 日 S / LCD -1 9 MX 30 R 
LCD -26 MX 20 I 


巨- CAS 力ード… 1 枚 


因 


1 

1 


※ベーススタンド取付ネジ…1個 
f LCD -19 H 20 X / LCD -19 MX 30 B 、 
LCD -19 MX 30 S / LCD -19 MX 30 R 
LCD -26 MX 20 I 


《 LCD -19 H 20 X / LCD -19 MX 30 B / LCD -19 MX 30 S / LCD -19 MX 30 R / 
LCD -26 MX 20 は、最初に本体と付属品のベーススタンドを 
ベーススタンド取付ネジで確実に取り付けてください。 

本体とベーススタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になります。また、テレ 
ビ台や巧などが傷つくことがあります。 

取付ち法は、製品に同栖されているリーフレットをご覧ください。 


( まをのために 



■ 刷田 a 

Ir ケーブルの入手を希望されるお客様は、お買い上げの販売 
店へお問い合わせの上ご購入ください。 

Ir ケーブルの部品番号は"曰 38P037-20" です。 


参パンフ レツト など 

BS ’ l 10度 CS デジタル放送受信紹介バンフレツト -IK 
ご購入時アンケート用パンフレツト '..1 枚 


準備2 


リモコンの準備をずる 


乾電池を入れる 

単3お乾電池 R6P(SUM-3) を2個使用 


裏プタをはずず 


くぼみの▽を 
押しながら 
下へずらす 


2 0。をよく確かめて 
©側から正しく入れる 




3 裏プタをつける 



I乾電池の寿命は約1年でず。 
( ご使用の状態によって寿命が 
変わります。） 

>リモコンが動作しなくなった 
り、操作でさる距離が短<な 
ったときは、2個とら新しい 
乾電池と交換してください。 


~ A \ ま意 


乾電池は©側から入れる 


吊0ひらをつけるとさ 

太さ 2mm 程度の丈夫なひちを用意してください。 



-八注意 


吊りひもを持って振り 
回さない 

人に当たると、けがの原因に 
なります。 


テレビを見るため 

の讀 


付属品を確認ずる/リモ n ンの準備をずる 
テレビを見るまでの準備の流れ 






























































準備 3 


B - CAS 力ードを入れる 


本機には、 B - CAS 力ードを付属しています。 B - CAS 力ードはデジタル巧をを見るために化要でず。 
番組の著作権保護のため、 B - CAS 力ードを本機に挿入しないとデジタル放ちを見ることびできません。 

現在、デジタル放送をご覧にな5なくても B - CAS 力ードを入れておかれることをおすすめします。 
B - CAS 力ードの詳しい説明は、田^をご覽ください。 


• B-CAS 力ードの入れかた 


《 B - CAS 力ードを入れただけでは、ち料放ちの契約料 • 受信料などを課されることはありません。 


D 本体のを電源を r 切」にずる 

巨- CAS カードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってくだ 
さい。 


曰 カバーを開ける 

巨- CAS 力ード挿入□は、本体後面の 
カバーの中にあります。 



@ B - CAS カードを 
入れる 

B-CAS カードの絵柄 
表示面を確認して 
挿入口ち向に合わせ、 

ゆつ< りと 
押し込んでください。 



本体前面から見て巨- CASA- ドの矢印の絵柄が見えるようにして、 
カード絵桐の矢印の方向です。 


B - CAS 力ードについて 




に 

(集積回路） 


B - CAS 力ード番号 

ご確認のラえ、裏表紙の r お客さま便利メモ」に 
記入しておいてください。 



固ぉ願ぃ/ 

•本機専用の已 -CAS 力ード！;I外のものを挿入しないでください。故障や 
破損の原因になります。 

• 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 

挿入ち向を間違うと目- CAS カードは機能しません。 

•異物が入5ないように、また、ご使用中に B-CAS 力ードが抜けないよう 
に、目- CAS 力ード挿入徵ま、必ずカバーを閉じてください。 
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■ B - CAS 力ード取扱い上の留意点 

•巧り曲げたり、変形させたりしないでください。 
•重いちのをのせたり、踏みつけたりしないでく 
ださい。 

*1 巳（集積回路）部には、手を触れないで<だ 
さい。 

•分解•加工をしないでください。 

•使用中は B - CAS 力ードを抜き差ししないでく 
ださい。視聴できなくなる場合がありまず。 


■ B - CAS 力ードを巧くとき 

•万一 B - CAS 力ードを巧くぶ、要があるときは、 
本機の主電源を r 切」にしたあと、ゆっくりと巧 
いて < ださい。 

• B - CAS 力ードにはに(集積回路）が組込まれて 
いるため、画面に B - CAS 力ードに関するメッ 
セージが表ちされたとさじ(がは、巧さ差しをし 
ないで < ださい。 





















































































本機はデジタル回路を多く内蔵していまずので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。 

23ページから26ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行ってください。 

参 VHF/UHF アンテナ 地上デジタル放送、地 h ァナ□グ放送を見るとき 

•地上アナ□グ放送や地上デジタル放送をご覧になるためには、 VHF/UHF アンテナとの接続が必要です。 

• ご使用中の UHF アンテナでら地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。 
•現在 VHF アンテナだけで地上アナ□グ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル 
放送に対応した UHF アンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。 


f ケープルテレビで地上デジタル放送を受信ずる場合ち J 
CATV アンテナ線を下図と同様につないでください。 

、くわしくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。 J 


VHF アンテナ UHF アンテナ 



(差し込み側） 



(ネジ側） 


壁のアンテナ端子 


アンテナ電源のの換えは、メニュ ー 
画面で設定しでください。 

fDCI 日 V 最大 4 W 、 
Idciiv 最大 3 \/W _ 

BS - IIO 度 CS-IF ((•)) 


地上デジタル/アナ□グ 
( VHF / UHF ) 


\/ HF / UHF ) 夕^ 

アンテ^力~ 


\ 地上デジタル/ 

\ アナ□グ入力端テへ 

アンテナ接続ケーブル(市販品） 

(古いケーブルのご使用は受信状態が悪くなる場合があります。） 


P 映像にしまび出たり、縦徹扶の妨害び出るとき - 


アンテナの場所 

本機のよラなプ□グレッシブ表示に対応したテレビ受像機は、デジタル回 


妨害電放の影響をさけるため 

路ををく内蔵しています。このためアンテナ接続音15のシールドをより5金化 


ホ通の幅 S# わ苗が弱ホの姐 W < 

して、デジタル回路か5アンテナ線に飛び込むノイズを抑え込むことが、 


線、送配電線、ネオンサイン一^^ 若、 

よりされいな映像でご覧いただくためのコツでず。 


などから離してください。 

固 ぉ願ぃ/ 


万-アンテナが剧れた場合の 胸 、参^ 

•アンテナ線の接続には、巿販のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケープ 


事故を防ぐためにち有効です。なおアンテナエ事には 

ルに市販のネジ式 F 形コネクタを取付けたちのを使用して < ださい。 


技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。 

巧害を受けにくいこ重シールドタイプ (3 C-F 巨、已 C-FB 等）をおすす 
めします。 


アンテナの定期的な点検•交換を 

•平巧フィーダー線や F 形故外の同軸ケーブル用コネクタは、内部のデ 


アンテナは屋外にあるため傷 

ジタル回路やパソコン、他の AV 機器などからの妨害を受けやすくな 


みやすく性能が低下します。 ) 

りますのでなるベく使用しないでください。 


映りが悪い時は販売店にご相 

• アンテナ分配器などを使用されている場合は、それ5の器具のシール 


談ください。 

ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。 


^ ノ 


混合器 


VHF / UHF 混合またはケーブルテレビのとき 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルびある場合は、「地上デジタル放送を見る 
には」 IsSm をご覧ください。 


準備4 


アンテナをつなぐ 


アンテナをつなぐ 
B-C As 力—ドを入れる 


テレビを見るため 
の i 
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準備 4 


アンテナをつなぐ(っづき) 


VHF と UHF がそれぞれ別になつているとを 


VHF アンテナ UHF アンテナ 



壁のアンテナ端子 



平行フィーダー線(市販品） 

(差し込み側） 


壁のアンテナ端子 


アンテナ電源のの換えは、メ ニコー 
画面で設定しでください。 

DC 15 V 最大 4\ A /、 
.DCllV 最大 3W/> 

お‘110度 CS-IF Q 


地上デジ》ル/アナ□グ 
( VHF / UHF ) 



同軸ケーブル(市販品） U / V 混合器(巿販品） 


地上デジタル/ 
アナ□グ入力端テへ 

■T - Of- 

\ (ネジ側） 


アンテナ接続ケーブル(巿販品） 
f 古いケーブルのご使用は受信状態が、 
、悪くなる場合があります。 1 


平行フィーダー線用のとを 



固ぉ願ぃ/ 

•平行フィーダー線はデジタル回路か5の巧害を受けやすくなりますのでなるベく使用しないでくださし、。 
• お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フイーダ線用端子の場合は、販売店にご相談ください。 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る 
には」をご覧ください。 
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y BS • 110 度 CS アンテナ Bs デジタル .110 度 cs デジタル放送を見るとき 

アンテナは、110度 CS 対応の BS デジタルアンテナをご使用ください。 

ケーブルや分配器などは、110度 CS 帯域に対応しているらのをご使用ください。 


I BS * 110度 CS アンテナの設置には、技術と経験び必要でず。 

BS -1 10度 CS アンテナをお買上げの販売店にご相談ください。 

設置のしかたについては、 BS ’ l 10度 CS アンテナの取扱説明書をご覧ください。 

iBS ， l 10度 CS アンテナび正しい方向やち度でないと、衛星放をは見百れません。 

BS ’ l 10度 CS アンテナの取扱説明書をよく読んで、ち向•角度を調整してください。 

iBS ， l 10度 CS アンテナをつなぐとさは、テレビのま電源を切つてくだをい。 


g 制田£» アンテナ線がシヨートしている状態でアンテナ電源を r テレビ連動」に設定すると、保護回路がはた5き、 
自動的に r 供給しない」に切り換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。 


110度 CS 対応 
巨 S デジタルアンテナ 




啞- 


巨 S-1 10度 CS 対応ケースレ佈販品） 


BS.1 10度 
CS-IF 入力端子へ 


アンテナ電源の曲換えは、メニュ- 
画面で設をしで< ださい。 

fDC15V最大4邮\ 
loci IV 最大 3 W / 

BS'llOiCS-IF し , 


地上デジタ JI 


アンテナ入力 


VHF / UHF / BS -1 10度 CS 混合のとを 


(マンションの共同受信など） 


UHF アンテナ 
VHF アンテナ 


] ]0度 CS 対応 
已5デジタル 
アンテナ 



日瞄捕ち 



I i 


BS/UV 混合分波器(市販品) 

(ネジ側） 

- 



啞| 


BS-1 10度 
CS-IF 入力端テへ 


壁のアンテナ端子 


アンテナ接続ケーブル(市販品） 
f ちいケーブルのご使用は受信状態が^ 
悪くなる場合があります。 


巧 ■ 


地上デジタル/ 
アナ□グ入力端子へ 


アンテナ電源のの換えは、メニュ - 
画面で設定しでください。 

fDC15V最大4\A/、 
lDC 11 V 最大3 Wi 

BS'llOgCS-IF 


地上デジタル/アナ□グ 
( VHF / UHF ) 

アンテナ入方 


テレビを見るため 


アンテナをつなぐ 
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準備 4 


アンテナをつなぐ (つづき) 


• レコーダーを通して接続するとき 

r レコーダーび 地上デジタル チュ ーナー 内蔵で 
アンテナ入力が VHF / UHF 混合のとき 


VHF アンテナ UHF アンテナ 



混合 g 



壁のアンテナ端子 


地上デジタル 
チューナー内蔵 
レコーダーの後面 


地上デジタル/ 
アナ□グ入力端テへ 

Olh 


(差し込み側） 

VHF/UHF 


地上デジタル 
アンテナ 



アンテナ電源のの換えは、メニュー 
画面で設をしでください。 

fDC 15 V 最大 4 W \ 
IDCIIV 最大 3 VW _ 

BS - IIO 度 CS-IF 〇 


巧 上 デジ》ル/アナ□グに^ 
( VHF / UHF ) yJ 

アンテ y で~ 


同軸ケーブル(市販品） 


入力 


0 

入力 

アンテナ接続ケープル(巿販品） 

1 

◎ 


出力 

/古いケーブルのご使用は受信状態が、 

出力 

、悪 < なる場合があ0ます。 1 


分配器 


アンテナ出力の接続は、 レコーダーの 
取扱説明書をご覧ください。 


参 CATV (ケースレテレビ)アンテナ 


(例： ホー ム ター ミナルと レコーダーを 接続ずるとさ) 



_ _ <わし < BCATV 舍社へお合わせ<ださい。 
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準備已 


他の機器とつなぐ 


9 ビデオとの接続 

例： r ビデオ1入力」に接続ずる 



ii 測店 la 

•ビデオの特殊再生機能(早送り、一時停止な 
ど)を使ラと映像が乱れることがあります。 

■ S 2 映像入力に接続すると、その系統の映像 
入力は自動のに r 切 J の状態になり、 S 2 映像 
入力がはた5きます。 （ S 2 映像優先） 
•つないだ機器で見るときは、入力切換で r ビ 
デオ]」（または r ビデオ2」 r 側面端テ」）を選 
んで < ださい。 


励お願い/ 

ビデオ側の接続や操作については、その機器の 
取扱説明書をご覧ください。 


S 2 映像入力端子へ 


どち!5か一ちを 
つなざます。 



S 映像出力 
端子か!5 


モノラルビテオとの接続 


音声入カコネクタは、ピンプラグ已ご:中づ 
XI ーピンプラグ X 2 のケーブル U 而千かり 
(市販品）で、おず映像入カコネ 
クタと同じ系統の左とちの両方と 
ち接続しまず。 


DVD プレーヤーとの接続 
例：の端子1入力」に接続ずる 



つ 

lo®| 。 

11^1 

田 
田 J 

Pa 1 

国回面— ® 


羽 



•納凶 a 

•コンポーネント映像端子との接続では、最適な画面サイ 
ズが自動還択されない場合があります。この場合は、画 
面サイズボタンで画面サイズを選んでください。 

• つないだ機器で見るとさは、入力切換で「□端子1」を選ん 
で < ださい。 


おぉ願い/ 

• D 端モケーブルなどの映像信号ケーブルと音声信号ケー 
プルは、束ねてご使用ください。 

■ DVD プレーヤーの接続や操作については、その機器の取 
扱説明書をご覧ください。 

• DVD プレーヤー側のテレビ画面モードの設定を1巨:白にし 
てください。4:3(レターボックス、パンスキヤン）に設定 
されていると適正な画面サイズで見ることがでさません。 


D 4 映像入力端子へ 

- 


h 信号の流れ 


D 映像出力 
端子か!5 


D 4 






# 


D 端子1 


音声入力端子へ 



DVD プレーヤー 


音声出力 
端テから 


出力端子との接続 


Y-Cb’Cr 映像 
出力端子から 


テレビを見るため 


他の機器とつなぐ 
アンテナをつなぐ 




巧 





































































































































準備己 


他の機器とつなぐ(っづき) 


A HDMI 機器との接続 


P. 96.99〜103-10巨〜…7 


映像•音声信号を1本のケーブルでつなぐことができます。 
U ア U ンク対応レコーダーで U ンク録画 I 
を行ってください。 

U ア U ンク機能については、下記の解説をご覧ください。 


他 U ア U ンク機能をお使いになるには、この接続 


リア U ンク対応レコーダーには、 Crealink □ゴマークが付いていまず。 


例：リアリンク対応レコーダーを 「 HDMI 1入力」に接続ずる 



•劇凶 a 

•対応している映像信号 

480し480 P 、 1080し720 p 、 108日/ 24 p 
•対応している音声信号 
種類：リニア PCM 

サンプリング周波数： 48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 


HiDmi 

映像•音声入力 

2 1 




HDMI 映像■音声 
入力端テへ 


■本機の HDMI 端子はパソコンか5の映像•音声信号には対応し 
ていません。パソコンは PC 入力端テに接続してください。 

• HDMI 対応機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で 
「 HDMI 1」（または 「 HDM に」）を選んでください。 

• 非対応の信号を入力すると、映像が乱れることがあります。 


/ 言号の流れ 
HDMI ケーブル 
(市販品） 


固ぉ願ぃ/ 

• HDMI ケーブルは HDMI 規格認証されたカテゴリ ー2 のもの 
をご使用ください。 

• HDMI 対応機器の接続や操作については、その機器の取扱説 
明書をご覧ください。 


Q HDMI 出力端子から 



リアリンク対応 レコーダー 
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-リアリンク ( REAUNK ) について- 

HDMI ケーブルで接続された機器間では、 HDMI の制御信号規格 

(CEC : Consumer Electronics Control ) に基づ‘き、相互で操 

作を行ラ（リンクする）ことがでさます。特に当社製機器相互で操 

作を巧うことを「リアリンク （ REAUNK )」 と称しています。 

リアリンク対応のレコーダーを HDMI 接続して、「メ ニュ ー」一 r 設 

定」イ機能設定」イリンク設赴の r リンク制御」田因みを r 入」に 

設定していると、本機のリモコンで次のよラな操作ができます。 

(仕様は予告なく変更することがあります。） 

• メインメニューに r リンク機器操作」を表示し、その接続機器を 
操作でさます。（操作でさる内容は、接続した機器によって異な 
ります。） 

• リンク操作ボタンを巧すと r 操作パネル」を表示し、その接続機 
器を操作できます。 

•一発録画ボタンで視聴中のデジタル放送の録画を接続したレコ 
ーダーで開始できます。（この場含、 Ir システムの接続や設定は 
不要です。） 

•視聴中の番組を一時停止して、続さを見ることがでさる「番組 
ポーズ」機能が使えます。（接続したレコーダーに一時的に録画 
します。） wsmsm 

•本機の番組表などを使って、リアリンク対応レコーダーに録画 
予約がでさます。 


103 - 106-107 


g 劇巧 a 

•他社製の機器を HDMI 接続した場合、リアリンク対応機 
器と認識し、メニューに r リンク機器操作」などの表示が 
出て、接続機器側の操作の一部(一発録画など)ができる 
ことがありますが、その動作につさましては保証の巧象 
ではありません。 

• HDMI 1入力と HDM に入力共にリアリンク対応機器を 
接続したときは、 「 HDMI 1」が優先されます。 


脚ぉ願い/ 

• HDMI 端子の接続を変更した場合 （ HDMI 1入力か5 
HDMI 2 入力に差し誓えた場含など)は、本機の電源を入れ 
直して入力切換で変更後の HDMI 入力を選んで、リアリン 
ク機器からの映像が映つていることを確認してください。 

• 一発録画や番組ポーズをする場合や本機の番組表を使 
つて 直接 レコーダーに 録画予約（リンク録画)する場含 
は、レコーダーで 番組 データを 受信して レコーダーの 
番組表が利用できるよラにしておいてください。 

•リアリンク対応機器の取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

• リアリンク機能を中止するために r リンク制御」を 
「拙にした場合は、本機の電源を入れ直してください。 



































































例： HDMI コント□-ル対応 AV アンプを rHDMIl 入力」に接続ずる 

本機のリモコンで、 AV アンプの音量調節がでさます 


この接続図は、接続方法の一例です。 


信号の流れ 


HDMI ケーフル 
(市販品） 


HDMI 入力 
端子へ 


HDMI 出カ リアリンク対応レコーダー 

端子から 


• AV アンプにリアリンク対応機器をつなぐときは、 AV アンプの 
電源が r 切」になっているとリアリンク機能が使えない場合があ 
ります。「入」や r スタンバイ」にしてください。 

•テレビに映像を映すために、 AV アンプ側の設定が必要な場含が 
あ0ます。 

• AV アンプを含め、接続する外部機器の取扱説明書ちあわせてご 
覧< ださい。 

• HDMI コント□ール対応機器は製品毎に接続ち法や動作が異な 
りますので機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 
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固ぉ願ぃ/ 

• HDMI ケーブルは HDMI 規格認証されたカテゴリ ー2 のものをご 
使用ください。 

• HDMI コント□ール対応 AV アンプをつないだときは、レコーダ 
一など周辺機器は AV アンプと接続してください。周辺機器から 
のサラウンドやデジタル音声出力でお聞寺になれます。 

• HDMI コント□ール対応 AV アンプをつないだときは、音声出力 
も AV アンプと接続してください。 AV アンプに電源 
が入っているとさ、テレビの音声が消音される場含があります 
ので AV アンプでテレビの音声を聞けるようにします。「メニュ 
- J - 「設定」^「音声設定」^「音声出力設定」の r 接続機器切換」 
E 1 B みを r 外部アンプ（固定)」にします。この場合でもリモコ 
ンの消音ボタンで消音になります。 



H ご mi 

映優•音声入力 

2 1 


他の機器とつなぐ 


テレビを見るため 
の i 








































































準備己 


他の機器とつなぐ(っづき) 


Ir ケーブルの取付けかた 


レコーダーのリモコン受光部の位置を確認し、 Ir ケーブルに付属の、両面テープで固定してください。 
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•劇口 a 

• Ir ケーブルの発光部がレコーダーのリモコン受光部に正しく向いているか、ご確認 
<ださい。 

• リモコン受光部の位置はレコーダーのメーカーや機種によって異なります。レコー 
ダーに取付けるときははじめから固定せずに、テストをしてレコーダー 
の電源が r 入」になることを確認してから取付けます。 

• Ir システムで録画できるのはデジタル放送のみです。地上アナ□グ放送や CATV 放 
送は録画できません。 

•本機で Ir システムを使用できるレコーダーメーカーは、兰菱、松下、ソニー、東芝、 
パイオニア、シャープ、ビクター、サンヨー、日立、フナイ、アイワ、 NEC です。 
(ただし、一部の商品によっては使用できない場含もあります。） 

•録画予約の前に、レコーダーは、録画巧能な状態(テープやディスクを入れ、入力 
や録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使って電源を切ってください。 


V 


デジタル放送を標準画質で録画するときの接続 ( Ir 録画） 

下図の接続をすると、接続した機器にデジタル放送を標準画質で録画できます。（本機のみでは録画できません。） 

本機後面の Ir システム端子に別売の Ir ケースレを接続し、 Ir ケースレの発光部をレコーターのリモコン受光部に向けて 
取付けると、本機に接続されたレコーダーで、デジタル放送の番組を簡単に録画できます。 

Ir ケーブルの接続後は、 Ir システム設定 EffigHE ® が必要です。 



ルの授続後は、 Ir シス了ム鼓足 I 


m 



Ir システム 

► 

(5 


Ir システム f 



Ir ケーブル 
(別売品） 


mm 


どちらか一ちをつなぎます。 

S 2 映像出力端子から 

-cnnmi - 

映像出力端子から 



音声入力端子へ 


信号の流れ 


U 音声 I 
入力端子へ I 


レコ—ダ— 




U 映像 
入力端テへ 


L 1 S 映像入力端子へ 


BS -1 loses 
アンテナ 


UHF アンテナ 


アンテナ電源の祝換えは、メこュー 

f \ ^ 

画面で設定しでください。 

) 

/ DC 1 日 V 最大 4\ A /、 


Idciiv 最大 3\/ W _ 


BS ‘11 服 CS-IF (0 - 

少 

BS -1 10度 


CS-IF 入力端子へ 

社デジ》ル/ァ扣グ^ 


( VHF / UHF ) 

地上デジタル/ 

アンテナ入力 

アナ□グ入力端子へ 


固ぉ願ぃ/ 

•当社製の レコーダーで お使いになるとさは、必ず レコーダーの 入力 
1端モ ( L 1) におつなぞください。他の端子ではお使いになれません。 
• レコーダーの 操作については、その機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

•録画予約のち法については ■« …口 をご覧ください。 


• 著作権保護されたま組をレコーダーなどで録画する場合、コピーガ 
ード機能がはた5き、正しく録画できません。また、この機能によ 
り、再生目的でちレコーダーを介してモニター出力した場合には画 
質劣化することがありますが、機器の問題ではありません。このよ 
ラな場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。 

■八イビジョン画質での録画はできません。 

• デジタル信号での録画はできません。 

• Ir ケーブルの入手を希望されるお客様は、お買い上げの販売店へお 
問い合わせの上ご購入ください。 

Ir ケーブルの部品番号は"曰 38 P 037-20" です。 


P . 39 


S 2 
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巧タル 

放送 

出力 

































































































信号の流れ^ 


音声入力端子へ 



• 2画面のときは、「操作中」表示がある画面の音声が出力されます。 

■オーディオアンプを使って音声を聞くときは、「音声出力設定」の r 接続機器切換」を r 外部アンプ(固定)」にします。本機の 
音量を変えてち出力される音声レベルは変わりません。オーディオアンプ側で音量を調節してください。本機の音量は「0」にして 
<ださい。 

■サブウー八一をつなぐときは、「音声出力設定」の r 接続機器切換」 HE みを r サブウー八一(可変)」にします。低音のみが出力され 
るよラになり、本機の音量調節に連動して出カレベルが変わります。サブウー八一は左ちどちらの端子につないでちよく、同じ動 
作となります。 


9デジタル音声(光)入力対応の才ーデイオ機器との接続 


AAC または PCM 対応のオーディオ機器を接続すると、デジタル放送視聴時と録画時にデジタル音声を聞いたり録音 
ずることがでさまず。 

AAC 対応のオーディオ機器では、デジタル放送のサラウンドを迫力ある音声で楽しむことができます。 

接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要です。 SSES ^ 



〇 


デジタル 
音青(光) 
出方 


光ケーブル . 
(市販品） 


信号の流れ^ 


オーディオアンプなど 


デジタル 
音声饼） 
入力端子へ 


デジタル 
音声(光） 
出力端子 
か5 


•劇 eia 

•接続できるオーディオ機器は、 AAC または PCM に対応したア 
ンプや MD などで、デジタル音声入力(光)端子を持つ機器です。 

• AAC とは 、 Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化 
の規格の一つです。 AAC は、 CD 並の音質データを約1/12に 
まで圧縮できます。また、已 ch + 低域強調チヤンネル(ウー八一) 
のサラウンド音声や多言語放送を行うことちできます。 

AAC はデジタル放送で使用される方式です。 

• PCM とは 、 Pulse Code Modulation の略称で CD などで使わ 
れている 2 ch のデジタル信号です。 

•地上アナ□グ放送やビデオ、 D 端子、 HDMI 、 PC 入力の音声は、 
光音声出力端モか!5は出力されません。これ5の音声をオーデ 
ィオ機器で聞く場合は r 音声出力端子」も接続してください。 
•外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレビの音 
量を「日」にしてください。 


脚お願い/ 

•接続前にテレビとオーディオ機器の電源を必ず切ってください。 
•接続するオーディオ機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


Q アナ□グ音声入力対応のオーディオ機器やサブウーノ \一との接続 

音声出力端子からは、画面に映ってし巧番組などの音声が出力されまず。 


例：才ーデイオアンプとの接続 

唯続機器切換」を r 外部アンプ個定)」に設定 


例：サブウー八一との接続 

惟続機器切換」を r サブウーノ V - (可変)」に設定 


固お願い/ 



オーディオアンプ 


P.64 〜65 





テレビを見るため 


他の機器とつなぐ 


オーディオアンプなどの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 
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準備己 


他の機器とつなぐ(っづき) 


音声入力端子へ 



¢3.曰ステレオ5ニプラグ付 
音声ケーブル(市販品） 


パソコン 

アナ□グ RGB 対応信号表 


RG 巨入力端子へ 


信号の流れ 


/云二 D - SU 巨1已ピン 
ケーブル(市販品） 



•測 店 la 

•接続するパソコンの種類によっては、変換コネクタやア 
ナ□グ RG 巨出カアダプタなどが必要な場合があります。 

■ PC 入力では、静止画ポタンと画面サイズボタンは無効 
です。 

■ SVGA 、 XGA は2画面のとき横長表示になります。 
■画面の位置•大きさが適切でなかったり 、文をのニジミげ 

ある場合は、「メニュ ー 」一「設赴一 r 画面設定」の 「 PC 設 
定」で調整してください。 

• PC 入力端子に信号が入力されていない場合は、メニュ 
一の 「 PC 設定」に入ることができません。 

• 2 画面のときは、メニューの 「 PC 設定」で画面の調整が 
でさません。1画面に戻してから調整してください。 

•画面の調整が適切でないと、2画面が正常に表示され 
ないことがあります。 

•音声を接続する場合、パソコン側で先に音量を適当に 
調整してください。 

•接続したパソコンを使うときは、入力切換で 「 PC 」 を選 
んで < ださい。 


-他の機器を接続したあとは…- 

下図のように、ケーブルを後面のクランパで、しっかり固定してくださし、。 


LCD-19H20X 
LCD-19MX30 己 
LCD-19MX30S 
LCD-19MX30R のとを 


LCD-19ATL20 のとま 



クランパの 


LCD-26MX20 のとき 

電源コードを束ねているクランパをほどさかた 
ほどいて、接続線と電源コードをま 
ねてください。 


画面の向さを変えたと去に無理に 
引っ張られないよラにたるませる 




つめを本体側へ巧 
しなび5、パンド 
を引さ巧をます。 


固ぉ願い/ 

•接続前にテレビとパソコンの電源を必ず切ってくださし、。 
•接続するパソコンの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 
•接続するパソコンの仕様によっては正常に表示できない 
場合があります。 


表の6項目すべてが一致していないと、表示位置が片寄ったり、画 
面がぼけることがあります。その場合は 「 PC 設定」 HE かにて画面 
が見やすくなるよラ調整を行ってください。 


m アナ□グ RGB 対応のパソコンとの接続 







解像度 

フレーム周波数 

水平周波数 
( kHz ) 

垂直周波数 
( Hz ) 

同期極性 

H 

V 

800 x 600 

SVGA 

60 

37.88 

巨0.32 

P 

P 

10己 4 X 768 
XGA 

60 

48.36 

白0.00 

N 

N 

1280 x 720 

1目:日 

60 

44.772 

已 9.8 已己 

N 

P 

1280 x 768 

15:9 

60 

47.776 

巳9.870 

N 

P 

1360 x 768 

16:9 

60 

47.712 

目 0.01 已 

P 

P 
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電話回,線をつなぐ 


デジタル放送の有料放送を見たり視聴ち参加番組に参加する場合は、電話回線を接続してください。 
接続の前に、ご使用の電話回線の接続形態を確認してください。 


固;•電話回線の工事は、総務省により資格を受けた人任 
事担任ち)でなければ行えません。工事については、 
NTT または局番なしの]] 6にお問をわせください。 
•モジュラー分配器は、本機の電話回線接続端子に差 
込まないでください。 

• 1つの電話回線に3つ拟上の機器を接続する場合は、 
市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 


• i 測は巧 •次の電話回線には接続でさません。 

-デジタルち式の構内交換機に接続されている電 
話回線 

-「日」または r 日」似外のダイヤルで外線発信する 
構内交換機の電話回線 

• IP 電話に接続する場合は、プ□バイダにご確認くだ 
さい。 


接続後は、 r 電話回線設定」田 


を巧ってくださし、。 


アナ□グ回線でモジュラーコンセントのとき 




ilsW 


電話回線の設定で回線種別を r 卜ーン」にしてください 。 E 

•ターミナルアダプタの種類によっては通信できないちのがあります。 

くわしくは、ター S ナルアダプタのメーカーにお問い合わせください。 

•ター5ナルアダプタを使用せずにモジュラーケーブルを ISDN 回線端子に直接接続したとさは通信でをません。 


ホ ー ムテレホンや 
ビジネスホンを 
使用しているとき 

分岐とモジュラーコンセントへの工事かぶ、要でず。 

直付型□-ゼット 
や埋め込み型 
プレー トのとさ 

rrS 

岛 

、モジュラ-コンセントへの工事び必要でず。一 f 」 



3ピンジャック 
コンセントのとを 


3ピンプラグ変換アダプタ(市販品)が必要でず。 




電話回線をつなぐ 
他の機器とつなぐ 


テレビを見るため 





























































































































準備 7 


LAN 端子につなぐ 


デジタル放送のデータ放送を行っている放送局との双ち向通信は、本機を電話回線につなぐことでできますが、ブ□-ド 
バンド環境をお持ちの場合は、本機の LAN 端子を使用することにより一層充実したデータ放送ヴービスを楽しむことがで 
さまず。ヴービスの詳細は各放送局にお尋ねください。 


既にブ □- ドバンド環境をお持ちの場を 

■まず、次のことをご5產 I 忍ください。 

• 回線業ちやプ□バイダとの契約 
•お要な機器の準備 

• ADSL モデムやブ□-ドバンドルーターなどの接続と設定 


■回線の懲頁や回線業者、プ□バイダにより、必要な機器と擦院方法び異なります。 

• ADSL モデムやプ□-ドバンドルーター、八ブ、スプリッター、ケーブルは、回線業ちやプ□バイダが 
指定ずる製品をお使いください。 

• お使いのモデムやブ□-ドバンドルーター、八ブの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

•本機では、ブ□-ドバンドルーターやブ□-ドバンドルーター機能付を ADSL モデムなどの設定はでさ 
ません。パソコンなどでの設定び必要な場合びありまず。 


• ADSL 回線をご利用の場合 

• ブリッジ型 ADSL モデムをお使いの場合は、ブ□-ドバンドルーター(市販品)がぶ、要でず。 

• USB 接続の ADSL モデムをお使いの場合などは、 ADSL 事業苗こごホ目談ください。 

•プ□バイダや回線業ち、モデム、ブ□-ドバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続でさ 
ない場合や追加契約などが必要になる場合がありまず。 

• ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 事業ちやプ□バイダにお問い合わせください。 

• ADSL の接続については、専門知識がぶ、要なため、 ADSL 事業ちにお問い合わせください。 

• CATV (ケーブルテレビ)回線をご利用の場合 

•接続方法などご不明な点につさましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 

• FTTH (光ファイバー)回線をご利用の場合 

•接続方法などご不明な点につさましては、プ□バイダや回線業ちへお問い合わせください。 


ブ□ー ドバンド環境をお持ちでない場合 

■ まず、ブ□-ドバンド環境が必要でず。 

•プ□バイダおよび回線業をと別途ご契約(有料)をしていただくぶ、要があります。 
くわしくは、プ□バイダまたは回線業ちにお問い合わせください。 


• 接続についてのお願し、 

• LAN ヶーブルは、1 OBASE - T / 100 BASE-TX タイ 
プのものをご使用ください。 

• LAN ケーブルには、ストレートケーブルとク□スケ 
-ブ j レの2種類があり、モデムや j レーターなどの種 
類によって使用するちのが異なりまず。くわしくは、 
モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 

•電話用のモジュラーケーブルを LAN 端子に挿入しな 
いでください。電話機が使えなくなったり、本機の 
故障の原因になります。 

• LAN 接続した場合でち、電話回線のみで通信が行わ 
れることがありますので、電話回線にち接続してく 
ださい。 

34 


• 本機の MAC アドレスの確認方法 

ルーターの設定などで本機の MAC アドレスを確認ずる 
場合は、次の手順でご確認ください。 

1メニューボタンを巧ず 

2 ▲ ▼で r 設赴を選び、ミ夫定ボタンを巧ず 

3 ▲ ▼で r 初期設定」を選び、ミ央定ボタンを巧す 

4 ▲ ▼で r 通信設定」を選び、ミ央定ボタンを巧ず 

已 表示されたウィンドウ内の MAC アドレスを確認ずる 
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0 ADSL 回線 

接続後は、 r 電話回線設定」 


と r 通信設定」 


を行ってください。 


ADSL モデムにブ□ー ドバンドルーター機能がある場合 



ADSL モデムにブ□ー ドバンドルーター機能がない場合 


壁の電話 



電話回線 
端テへ 


モジュラーケーブル、 
(市販品） 


テレビを見るため 
の i 


LAN 端子につなぐ 




































































































































準備 8 


主電源を入れる 


0電源コードをつなぐ 

電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。 



D 主電源を入れる 





ま電源ボタンを押す 



お買い上げ後、初めて電源を入れると 
下記の画面 （5 くらく設定)が表示されます。 


Ml 



— — 

1 

で里巧 細白で巧を 


1 


_ 


選択されると、 
青色になります。 


画面表示中に使巧でさる 画面表示の内容が読み上げ5れます。 

リモコンのボタンです。 読み上げ中は音量ボタンで音量調節したり、 

消音ボタンで音声を消したりすることがでさます。 
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準備 9 


S く6く設定をする 


テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。 



醜開お 


D 


画面表示のよラにリモコンの準備がでをていることを 
確認し、決定ボタンを巧す 




お B し1上げし1ただをありがとラごだし1ます。 

これか6テレピをな巧ずるための巧巧技ちを巧いまず。 


S 抑こ、リモコンの裏ブタを巧して 
を入打てくださ 

宰厉びできた S リモコンの決定ポタンを 
巧してください。 


■ リモコンの準備のしかたについては 

EH •をご覧ください。 


•巧くらく設定」をしない場合は (< ◎うで「設定しない」を選び、 (< ©-) を押 
してください。 


•劇 laa 

らく S く設定中は、画面表示の内容 
が読み上げ5れます。 

読み上げ中は音量ボタンで音量調節 
したり、消音ボタンで音声を消した 
りすることがでさます。 


テレビを見るため 

の雲 


5く5<設定をずる 
主電源を入れる 
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準備 9 


5 < 5 < 設定をする(つづき) 


曰 


決定ボタンを巧して、設定を始める 



H r 次へ」び選ばれているげ態。 
ミ夫定ボタンを巧す 



6<6<技を 

1度を巧巧 
百巧星巧巧の巧巧 




アンテナ■面を[テレビ通！)]に段ちしました。受 a レベルぴ* 
大になるように.アンテナの方向やち度を a 節してください。 


アンテナ g 源：_哄芭しない 
とテレビ遣 B 


ネットワーク：巳 S デジタル 


受«レペル 


:I «g IP mx I 

I 25 I 材 




IH で s る 




■ アンテナ線の接続のしかたについては 

をご覧ください。 

■ B - CAS 力ードの入れかたについては 

をご覧ください。 


•劇 laa 

受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するため 
の目安です。表示される数値は、受信 C / N (受信信号電力対雑音電 
力比）の換算値を表します。アンテナ電源の設定については 
l — jgs * をご覧ください。 


C 筋の a 

rz !^ B - CAS 力ードが挿入されていません」と表示されたときは、 
このままま電源を切り、日- CAS カードを入れてから、もう一度主 
電源を入れ直してください。 

デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で、ち 
ラー度み定ボタンを押して手順因へ進んでください。 


商星娜 ( Pig 認 _ 

^1 r 視聴する」または r しない」を選ぶ 

選んで ミ夫定ずる 




「視聴する」を選んだ場合は、手順田へ進みます。 
r しない」を還んだ場合は、手順回へ進みます。 



地域の設定 _ 

同 7柄の郵便番号を入力する 

の回面 
の回因 
囚面团 
顾 I II I 



• 間違えたときは ( XO )-) で戻り、入力し直してください。 

• (イ^でち入力できます。 

この場合、7巧目を入力したあとでを巧して「次 
へ」を選んでください。 
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因 


「次へ」び選ばれている状態で、 
決定ボタンを巧ず 




6く S < 担を 


1 

1 



1技を拥扭 

2巧星巧巧のお团 

回巧巧の技を 

g 店里号をリモコンの □- 岛の巧すポタンを巧って入力して 
<ださし U 


■ 

【民る J の图团-の固のの .•ム ■— 



スキヤン 


Q r 視聴する」または r しない」を選ぶ 




回 


「次へ」び選ばれているげ態。 
決定ボタンを巧す 




拉をな巧 
:巧星巧昭の巧な 
i 化巧の設定 


担を巧客を巧国して < ださ 
「巧へ J でスキヤンを田巧しまず。 


世上デジタルぶ送：巧盾する 
地上アナログ苗を：巧巧ずる 



おをな巧 
:巧星巧巧の巧な 
i 巧巧のおち 


巧上デジタル放送と化 J : アナログ巧をモスキャン中でず。 
約4分かかりまず。 



•制 laa 

「么放送が受信でをません」などが表示されたとをは 、 la 
をご覧になり、アンテナ接続を確認してください。 

正しく接続し直したあとは、ま定ボタンを巧してスキャンし直し 
て < ださい。 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る 
には」 Eira をご覧ください。 


テレビを見るため 
の i 


5 く fb < 設定をずる 
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準備 9 


5 < 5 < 設定をする(つづき) 


菌定完了 _ 

1721「完了」び選ばれていることを確認し、 
li ! J 決定ボタンを巧す 



5くらく設定を完了すると、地上デジタル放送に切り換わ 
ります。 

地上デジタ J レ放送を受信 してし、 ない場合は、映像が映りま 
せんが、故障ではありません。 

を巧して地上アナ □ グ放送やケーブルテレビに切り換 
える EESA など、これまでご覧になっていた放送に切り 
換えてください。 


■ テレビの見かたについては 

地上デジタル放送は ■で卜 A をご覧ください。 

±也上アナ□グ放送は lsEE » をご覧ください。 

BS -1 10度 CS デジタル放送は EEE •をご覧ください。 

■ i 制田 a 

お好みの番号にお好みの放送を割り当てるには、 

-地上アナ□グ放をやケーブルテレビの場合は田^「『地上 
アナ□グ手動』で設定する」をご覧ください。 

-地上デジタル放送の場合は田^「リモコンにデジタル放送 
のチャンネルを追加する」をご覧ください。 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る 
には」 aro をご覧ください。 
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# こんな画面が出たとさは 




このよラなとさ 


么 B-CAS 力ードび挿入されていません 



対応のしかた 


>このままま電源を切って、 B - CAS 力ードを入れてください。 

>デジタル放送を見ない場をは、「次へ」が選ばれている状態で決 
定ボタンを巧してください。 


参照ページ 


22 


デジタル巧を在ちるためには， B-CAS 
力ードび必ちでず。一旦テレビのま電面を 
切って、本体の S 面に力ードを巧入してく 
ださい。 

デジタル巧ちを見なし v » さは、 r なへ J でをんで < ださい。 


么放送が受信でさませんでした 


>アンテナ線び正しく接続されているか確認してください。 



23〜26 


么地上デジタル放送が受信できませんでした 



>アンテナ線び正しく接続されているか確認してください。 
>「地上デジタル放送を見るには」をご覧ください。 


23〜26 
17已 


A 地上アナ□グ 放送び受信で きませんでした •アンテナ線び正しく接続されているか確認してください。 



巧上アナ□グ巧ち用のアンテナやアンテナ篇 I 
の®3?に問 B びないか苗度して < ださい。 




テレビを見るため 
の i 


5 く fb < 設定をずる 
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地上デジタル放送を見る 


電源 

n 〇 


I -デジ》ル-1 

幽 LJ I_ ] 

I I 國 I 
田国国 
1~41 回因 I 
回困回 
陋皿圆 


〇 

A 

口 

+ 

チがル 


音量 

V 

口 

— 


]L I [ 



J I rr 1 L 


ft 筋 iiaa 

• 本体左側面の主電源が「切」の状態では、消 
費電力 0 W になります。リモコンや本体の 
電源ボタンは、はたらきません。 

•電源ボタンで「切」にすると待機状態になり 
ます。 

マイコンおよびデジタルチューナーなどの回 
路が通電しています。 

•視聴年齢制限の巧象番組を選んだとさは、 
暗証番号入力画面が表示されます。 raffcE » 
•地上アナ□グ放送で受信できた放送局が地 
上デジタル放送では受信可能エリアが異な 
り受信できないことがあります。 

•受信状況（受信レベル）の確認ができます。 
■JsW 


面ぉ願ぃ./ 

携帯電話や無線機などをご使用になるとさは 
テレビや接続機器に近づけないでください。 
音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出 
たりする場合があります。 

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした 
場合には、携帯電話などを離してご使用くだ 
さい。 


地上デジタル放送び受信でさない、 
または受信でさないチヤンネルがあ 
る場合は、「地上デジタル放送を見る 
には」をご覧ください。 


dS 本化の主醜‘を入れる 


電源インジケーター 


赤に点打吟 D へ 


緑に点打吟曰へ 


n 


瀬を入れる 


ク因 

巧/原 



►電源インジケーターがホから緑に変わります。 
(主電源が入っているときに使えます。） 


曰 


地上デジタル放ちを選ぶ 



• 視聴しない放送波を無効にすることができます。 lSUs £» 


因 チヤンネルを選ぶ 

•チヤンネルボタンに設定する放送チヤンネルは、「チヤンネル設定 _ Hr 地 
上デジタル手動」により変えることができます。 lsUsis > 


U モコンのボタンに設定されているチヤンネルを選ぶ 

数字ボタンを巧ず 



番号入カボタンを巧した後、数字ボタンで3お入力ずる 


已秒じ(内に;夕のま号を巧してください。 


例：103チヤンネルを還ぶとま 



「□」を入力するときは re を巧します。 


チヤンネルを順送り/逆送りで選ぶ _ 

チヤンネル八 v ボタンを巧ず 

•視聴しないチャンネルを飛び越し（スキップ)できます。 

isjiws# 

•複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 
的にスキップします。 



囚 音量を調節ずる 



•音量は日から最大60まで変化します。 

•待機状態のときでち、音量をかさくすることができます。 
•スピーカーとへッドホンは、別々に音量調節でさます。 
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地上アナ □ グ放送やケーブルテレビを見る 



•制 laa 

•本体左側面の主電源が「切」の状態では、消 
費電力 0 W になります。リモコンや本体の 
電源ボタンは、はたらきません。 

•電源ボタンで「切」にすると待機状態になり 
ます。 

マイコンおよびデジタルチューナーなどの回 
路が通電しています。 


固ぉ願ぃ/ 

携帯電話や無線機などをご使用になるとさは 
テレビや接続機器に近づけないでください。 
音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出 
たりする場合があります。 

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした 
場合には、携帯電話などを離してご使用くだ 
さい。 


dS 本がのを醜‘を入れる 


電源インジケーター 


ホに点!口吟田へ 


緑に点打吟曰へ 


n 


醜入れる 

ク巧 

巧/原 



電源インジケーターがホから緑に変わります。 
(主電源が入っているときに使えます。） 


曰 


地上アナ□グ放ちを選ぶ 




• 視聴しない放送波を無効にすることができます。 lSUs £» 


因 


チヤンネルを選ぶ 


•チャンネルボタンに設定する放送チャンネルと画面に表示されるチャン 
ネル番号は、「チャンネル設定」^「地上アナログ手動」により変えること 
がでさます。 


P.150 


1〜12チヤンネルを選ぶ 


数字ボタンを押ず 



番号入カボタンを押した後、数きボタンで2が入力ずる 

已秒 m 内に;欠の番号を巧してください。 

例：ボタン15を 選ぶ とま 



g 制 laa 

お好みのボタンにお好みの放送を割り当てることがでさます。 （ r チヤンネ 
) レ設定」^ r 地上アナ □ グ手動」） 


P .1 已〇〜1己1 


チヤンネルを順送り/逆送りで還ぶ 


チヤンみレ八 V ボタンを巧ず 


/ \\ v へ •視聴しないチャンネルを飛び越し（スキップ)できます。 

チめネル r 

V 


fiai» 


音量を調節する 



•音量は0か!5最大曰0まで変化します。 

•待機状態のときでち、音量をルさくすることができます。 
•スピーカーとへッドホンは、別々に音量調節できます。 
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テレビを見る 


地上アナ□ク放送やケーブルテレビを見る 
地上デジタル放送を見る 




























































































BS ’ l 10 度 CS デジタル放送を見る 



g 劇田 a 


• 本体左側面の主電源が「切」の状態では、消 
費電力 0 W になります。リモコンや本体の 
電源ボタンは、はた5きません。 

•電源ボタンで r 切」にすると待機状態になり 
ます。 

マイコンおよびデジタルチューナーなどの回 


路が通電しています。 

>視聴年齢制限の巧象番組を選んだとさは、 
暗証番号入力画面が表示されます 。 rarest 
>受信状況（受信レベル）の確認がでさます。 




固ぉ願ぃ/ 

携帯電話や無線機などをご使用になるときは 
テレビや接続機器に近づけないでください。 
音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出 
たりする場合があります。 

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした 
場合には、携帯電話などを離してご使用くだ 
さい。 
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dS 本化の主醜‘を入れる 


電源インジケーター 


ホに点!口吟田へ 


緑に点打吟曰へ 


n 


瀬を入れる 


ク因 

巧/原 



►電源インジケーターがホから緑に変わります。 
(主電源が入っているときに使えます。） 


日 己 S または110度 CS デジタル放ちを選ぶ 



医！]を押すごとに CS 1 と 
CS 2 が切換わります。 


•視聴しない放送波を無効にすることができます。 lais み 


因 チヤンネルを選ぶ 


y モコンのボタンに設定されているチヤンネルを選ぶ 


数字ボタンを巧ず 



番号入カボタンを巧した後、数字ボタンで3お入力ずる 


已秒じ(内に;夕のま号を巧してください。 


例； 800 チヤンネルを選ぶとま 


誦 ► 8を ► Kk ► 10成 


「日」を入力するときは®を押します。 


• 110度 CS デジタル巧送では 、 CSK CS 2 のどちらからでも選べます。 


チヤンネルを順送り/逆送りで還ぶ 

チヤンネル八 v ボタンを巧ず 


•視聴しないチャンネルを飛び越し（スキップ)できます。 

l5JiiS!S» 

* 複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 
的にスキップします。 




音量を調節ずる 



•音量は日から最大日0まで変化します。 

•待機状態のときでも、音量をかさくすることができます。 
•スピーカーとへッドホンは、別々に音量調節できます。 













































































工場出荷時に設定されているチヤンネルに008年8月現在) 


お問い合わせ巧 

■ rWQWQWJ カスタマーセンター 

TEL :フ IJ — ダイヤ J レ0120-已 80-807 
到寸時間 日： 00-20:00 (年中舖木) 
http :// www . wowow . co . jp / 

■「スター-チャンネル」総合案内窓 □ 

TEL : 〇已 70-013-1 11 

04已 -33 曰-039白 （ PHS 、 IP 電言舌） 
到寸時間 10: 00〜18:00 (年中舖木) 
http :// www . star - ch . co . jp / 


■「スカパー / e 2」 カスタマーセンター 
TEL : 〇已 70-08-1 212 

04已-吕7巨-7777 ( PHS 、 IP 電言舌） 
受付時間 10: 00-20 : GO (年中細木) 
http :// www . e 2 sptv . jp / 


1 BS 1 BS デジタルがを標を設ま 

田 

101 

NHK BS 1 

回 

102 

NHK BS 2 

面 

103 

NHKh 

田 

141 

BS 曰テレ 

回 

1已1 

BS 朝曰1 

因 

161 

BS - i テレビ’® 

回 

171 

BS ジャパン 

面 

181 

63フジ‘181 

四 

191 

WOWQW 

陋 

200 

スター•チャンネル 

皿 

211 

BS 1 1デジタル 

圃 

222 

TwellV (トゥエルビ） 


CS 1(1 10 度大ジタルが巧）標準設定 

田 

— 


回 

— 


面 

— 


の 

— 


回 

〇已己 

ショップチヤンネル 

因 

— 


囚 

— 


の 

— 


四 

— 


陋 

— 


皿 

— 


圃 

— 



[■os' CS 2(1 10 度 7^ ジタルがを）標準設定 

田 

100 

e 2 プ□モ 

回 

110 

ワンテンポータル 

面 

— 


の 

300 

曰テレプラス 

团 

2已3 

J スポーツ円 US 

因 

160 

C - TBS ウエルカム 

囚 

— 


面 

302 

フジテレビ721 

の 

194 

インター□—カル TV 

画 

101 

宝塚プ□モチヤンネル 

皿 

— 


画 

— 



Bs .^ 度 CS デジタル放送を見る 


テレビを見る 
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リモコンで画面の向をを変える けー トターン/才ートチルト) 


〈LCD-19ATL20 のみ〉 

リモコンでテレビ画面を見やずい方向に調整でさまず。 



^劇613 

•お子様のいたず5防止などのため、オートターン/才 
ートチルトを使えなくすることができます。 

また、向さを変えたまま電源を切ったとき（主電源 
は「入」）、自動で中央に戻るように設定することが 
でさます。 

くわしくはをご覧ください。 

• リモコンを使わずに、手で回転することもできます。 
• 上下左ちで回転音に差が生じることがあります。 
•テレビが中央位置のときに、「画面向きパネル」を表示 
させて決定ボタンを押すと、中央位置検出のため、わ 
ずかに回転しますが、異常ではありません。また、わ 
ずかに中央を過ぎることがあります。電源オフ時に中 
央に戻る設定となっている場合ち同様です。 


O ii 面向き.. 

Q を巧ず 

画面に r 画面向きパネル」が表示されます。 


画面向をパネル 



r 画面向きノ ネル」が表示されてい 
る間、ボタンはパネルに表 
示された機能が割り当てられます。 


日 「1面向きパネル」が表示されている間に 
^径)ぅを巧して、画面の向きを変える 


上下の向をを巧えるとを 
(才ートチルト） 



横か5見た絵 


ちちの向をを巧えるとを 
(オートターン） 


上から見た絵 



V 'を当ゴク 


約 30° ! 約 30。 




F 左ちの中央に戻りまず。 


「画面向きバネル」は、約已秒後に自動的にミ肖えます。 


广 A ミち意特にお子様にごを意ください。 


回串5中に、 

指や物をはさまない。 


テレビが回転したとさに指を 
はさみ危険です。 



回転範囲には、 
物を置かない。 



テレビにのったり、 
重い物をのせて 
回転させない。 



面ぉ願ぃ/ 

長時間、 

連続回転させない。 


ノ 
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手動で画面の向きを変える 


図のようにテレビ本体を持ち、画面の角度を調整してください。 



左ちの向さを変える 


1 gv 型の場合 



前後の向きを変える ( 19 V 型のみ) 


26 V 型は、前後の角度調整はできません。 



26 V 型の場合 




下方向から画面を見るとき 


テレビを目よりち高い位置に置いて視聴するとさは、次の 
ように設定してください。 

•テレビの前後の角度を調節し、画面を目線の方向に向け 
て < ださい。 



さ5に映像モード ism » の設定を r J レックアップ」にず 
ることにより、視野角による画質の変化を補正し、最適 
な画質でお楽しみいただけます。 


映像モード切換 


八イブライト 
スタンダード 
ナチュラル 


マイべスト 


A ミち意特にお子様にごを意ください。 


回車5中に、 

指や物をはさまない。 

テレビが回転したとさに指を 
はさみ危険です。 



回転範囲には、 
物を置かない。 



画面角度を調節するときは、指をはさまないよラに気をつけて 
<ださい。 

けがの原因になることがあります。 


「前 I 


面 



瓜 

手はさみま意 



瓜 


ホはさみを意 
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テレビを見る 


手動で画面の向さを変える 
リモ n ンで画面の向さを変える 








































































他の機器の映像を見る 

他の機器との接続方法については、をご覧ください。 



g 劇打 a 

• r 入カスキップ設定」 HE ® によりすベての入 
力は、スキップする(飛ばす）ことができます。 

•お買い上げ剧ま、ビデオ1か 5 D 端モ1までは、 
ケーブルを接続していない入力を自動でスキッ 
プします。ケープルが接続されていない入力を 
選択できるよラにするには、「入カスキップ設 
赴田で「しない」に設定してください。 

• HDMI 1、 HDMI 2、 PC 入力をスキップする 
には、「入カスキップ設定」[51£»で「する」 
に設定してください。 


例： D 端子1に接続した DVD プレーヤーの映像を見る場合 

D 

テレビと DVD プレーヤーの電源を入れる 


巧リモコンの| ッ1^ を巧して、 


の5瑞モ1」に切り換える 




ビデオ1 
ビデオ2 


側面端子 



HDM 11 


HDM I 2 
PC 


放送 


E を押ずごとに次のように切り換わります。 

C 放送- ► ビデオ！- ► ビデオ 2 -►側面端モつ 
PC 幸 HDM に* HDMI1 争 D 端子1 W 


を巧すごとに次のように切り換わります。 

C 放送♦■ビデオ1李ビデオ2争側面端子 
PC 吟 HDMI2 吟 HDMI 1 睁 D 端子 1 J 


@^で項目を選び、@を押しても切り換わります。 


本体側面の入力切換ボタンでも切り換わります。 

地上アナ□グ —► 地上デジタル ― ►BS — ^ 


PC 


CS 1 


HDM に 


CS 2 


ビデオ1 


■ D 端テ 1 ^側面端子^ビデオ 2 < 


旧 DVD の再生をする 


面ぉ願ぃ/ 

ビデオや DVD プレーヤーなどの接続や操作につ 
いては、その機器の取扱説明書をご覧ください。 
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自動的に電源を切る 


(オフタイマー ) 



欧巧を巧す 


オフタイマー 


3 0分 
6 0分 
9 0分 
12 0分 


ボタンを離したところの時間が設定されます。 

巧すごとに次のように切り換わりまず。 

广■►切^30分^♦•巨0分^^ 

I 1吕〇分 •^90 分< * 

(<(§>) で項目を選び、©を巧しても切り換わります。 

約3秒後に表示が消え、オフタイマーがスタートしまず。 

■ オフタイ7—を取消したいとさは 

オフタイマー「切」が選択されるまで应固を巧す 

■ 設定後に電源が切れるまでの時間を確認したいときは 

I の S ィ? -j を1回押す 

2回 iU 上押すとオフタイマーが設定し直されます。 

■ 電源び切れる1分前になると 

「オフタイマー1分前」の表示が出ます。 


ft 刷打 a 

•オフタイマーの時間は、最大で約1%ずれる 
ことがあります。 

• r メニュー」一 r テレビ操作」一 r オフタイマー」 
でち設定することができます。メニューにつ 
いては、をご覧ください。 


テレビを見る 


自動的に電源を切る 
他の機器の映像を見る 
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チヤンネ J レ番号やお在時刻などを表示する 


現在見ている番組のチヤンネル番号、0巧像や音声の種類、画面サイズ、現在時刻などを確認でさまず。 
表示の内容は、地上アナ□グ放送とデジタル放送とで異なります。 



!5娜す 

巧ずごとに次のように切換ねります。 


通常®®表示 


簡易国画表 ? F 

FTTurr 

"'fj ■ル gg 
四 

Fi'.-) 巾 t.i 

lip 

1 !■ じか'^^^ 


1-; 

巧ずと t 


■1 巧ずと 



nnun ? 

表で^なし 


時計表示 


• r 通常画面表示」は約已秒で自動的に消えますが、すぐに消したいときは、 
表示が消えるまで？®を数回巧してください。 

• r 簡易画面表示」と r 時計表示」は、 pf を数回押して r 表おなし」にするま 
で表 W し続けます。 
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静止画にずる/イベントリレ-で豁且の続きを見る 



静止画にする 


テレビを見ていてメモをとりたい画面などび出てきたときは、静止 
画にずると便利でず。 

ビデオ入力などの外き队力で視聴中の映像を静止画にずることもで 
さまず。 


例： LCD -1 9 ATL 20 の場合 


1画面で見ているとさに 

^を巧す 


LCD -19 H 20 X / LCD -19 MX 30 B / LCD -1 9 MX 30 S / 

静じ画 

LCD -19 MX 30 R / LCD -26 MX 20 の場合は〇を巧ず 

r 静止中」が表示され、映像が静止しまず。 


■ 現在の映像に戻したいときは 

ちう一度 g を巧す 



g 測凶 a 

■次の画面が表示されているときは、静止画にできません。 

2 画面、メニュー画面、 PC 入力、番組表、番組内容、再生リスト、予約 
一覧、時刻指定予約、アンテナ設定、データ放送表示中 
•静止画を表示中は、チャンネルや入力の切り換えができません。 

•静止画を表示中は、2画面ボタン、操作画面ボタン、設定メニューははた 
らさません。 


イベントリレーで番組の続きを見る 


視聴中の番組の放送時間が延長されるとさなどは、別のチヤンネル 
で番組の放送が継続されることがあります。 

このよラなとさは、番組終了時刻の約30秒前に r 番組継続のお知5 
せ」画面が表示されます。 


'還局する」または r しない」を選ぶ 

で還び、 （ R ) を巧ず 


香組継続のお巧6せ 


このちと、 XXX チヤンネルでご覧の番組の続きび放送されまず。 
番紀が切り換わる際、自動で農局してをよろしいでずか？ 


しない I 


r 度局する」…兀のチヤンネルでの番組終了後、続きの放送をするチヤンネルに 
自動で切り換わります。 

「しない」……チャンネルを自動で切り換えません。 


■刷田 a 

r- 発録画」で録画をしているとさはイベント IJ レーの 
お知 5 せはしません。 


テレビを見る 


静止画にずる/イベントリレ—でま組の続さを見る 
チヤンネルま号や現在時刻などを表示ずる 






















































































































SD 力ードの写真を見る 


SD 力ードに保をされた写真を表おしまず。 



■規财3 



本機の電源が「入」のときに 

SD カードを入れる 


挿入口は本体ち側面にあります。 

本体正面から見て、 SD カードの裏面が見えるようにして、金属端モ 
側から挿入します。 



•デジタルカメラで撮影された画像データを見ることができます。 
下記3点全てに当てはまる画像データが表示できます。 （ DCF 規 
格準拠） 

-フォルダ名（ディレクトリ名） 「 DCIM 」 内にある英数で字で8で 
字のフォルダ(ディレクトリ）内にあります。 

-ファイル名が英数字8で字政内になっています。 

-拡張テが下記のラちいずれかになっています。 

" JPG "、" JPEG "、" jpg "、" jpeg " 

• 動画や音楽等のデータは再生できません。 

• 最大で日99枚の画像を表示できます。 

• 2 画面表示中や静止画表示中は、画像を表示できません。 

• SD カードへのデータの書き込みはでさません。 

• miniSD カードや microSD カードを使用される場合は、市販の 
SD カード変換アダプタが必要です。 

•パソコンで書さ込み、編集された画像は見ることがでさない場 
合があります。 

•記録状態などによっては、正常に見ることができない場合があ 
ります。また、リストに表示されても見ることができないこと 
があります。 

•プ□グレッシブ形式の JPEG ファイル 、 Motion JPEG には対応 
していません。 

• SD カード画面表示中は、「メニュー」一 r 今すぐできること」でも 
操作できます。 

•画像一覧からテレビ放送などの画面に戻り、再び画像一覧を表 
示したいときは、「メニュー」一 r テレビ操作」から rsD カード」を 
選ぶと再び表示でさます。 

固ぉ願ぃ/ 

• SD カードの認識読み込み中は、本機の電源を切ったり電源コー 
ドを抜いたりしないでください。カードの破損や本機の故障の 
原因となります。 

• SD カードの画像一覧、全画面表示、スライドショーを表示中は、 
SD カードを抜かないでください。万一抜いてしまって誤動作と 
なった場合は、主電源を入れ直してください。 
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SD 力ード画面の r 画像一覧」が表示されます 



力ーソル： 選巧された画像は青く表示されます。 

•サムネイルがないデータ、再生でをないデータはアイコン表示 
されます。 


写真表示を消ず _ 

「画像一覧」を表示中に 

胃を巧す 

SD カード画面が消えます。 

■ SD カードを取り出すときは 


挿入中の SD カード 
を軽く巧して、出て 
きた部分を指でつま 
んで取り出してくだ 
さい。 

















































































写真を見る 


画像一覧の続きを見る 


1ぺージ単位で表示を切り換えることができまず。 

生 

&を巧す : 前のぺージを表示しまず。 


ホ 

口 


を巧す： 巧のページを表示しまず。 


画像を還ぶ 


拡大表示や回転させたい画像を選択しまず。 


で力ーソルを移動させる 


選巧された画像は青く表示されます。 



回起する 


画像を選んで、6を押す 



•巧すごとに90度ずつ回転します。 

•拡大表示した画像を回転することちできます。 


扼大ずる 


画像を選んで、©を巧ず 

r 全画面表示」になります。 



晒像一覧」に戻りたいときは 


屋司を巧す。 

■ 前後の画像に切り換えたいときは 

食ぅ娜ず。 

■ 回転させたいときは 

I ~ I を巧ず。 



一で 見る 


スライドシヨーを開始ずる 


SD 力ードに保をされた画像を、自動で順に全画面表示し 
ていさます。 

「画像一覧」を表示中に 

ろを押ず 

カーソルで選択された画像から全画面表示を開始します。 

•表示時間は変更できます。くわしくは rsD カードのスライド時 
間を変更する」をご覧ください。 

■一時停止したいときは 

( ~I を押ず。 

もう一度押すと再開します。 


スライドシヨーを終了ずる 


言玄1を巧ず 


r 画イ象一覧」に戻ります。 

もう一度押すと、 SD 力ード画面を終了します。 


テレビを見る 


SD 力—ドの写真を見る 
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番組表を見る 


デジタル放送の番組表を、新聞などのテレビ欄のように表示しまず。 
番組表は最大8曰分まで表示でさまず。 

地上アナ□グ放送のま組表は表示できません。 



■側 laa 

ま組表を表示中に放送波を切り換えると、切り 
換わつた先の放送波の番組表を見ることがでを 
ます。ま組表を消すと元のま組に戻ります。 



番組表を表示する/消す 


表ポする 


デジタル放送を見ているときに 

[ f 組表 J を巧ず 

見ていた放送(日 S デジタルのテレビ放送を受信中な5日 S デジタルのテレビ放 
送)の番組表が表示されます。 

•番組表を表示中に放送の種類(地上デジタル、日 S、CSK CS 2) を切り換 
えることがでさます。 

•テレビ放送とデータ放送の間で番組表を切り換えるときは、「メニュー」- 
「テレビ操作」^「ヴービス切換」で放送の種類を変ぇてから、再び番組表を 
表示してください。 



消ず 


度司または I 畜組表 I を巧ず 

番組表が消えます。 

• チャンネルを切り換えても番組表が消えます。 



①番組の情報 

カーソルで選んでいる 
番組の情報です。 

@放送の種類 
感曰付 

(§) アイコン田回 t 
( D 現在の曰時 
( D 時間表示 


@番組ち 
©チャンネル番号 
( D 予約した番組 UU !» 

視聴予約した番組は青、録画 
予約した番組はホになります。 


⑩力ーソル 

で番組を選びます。 
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表示を切り換える 



ボタンを長く押し続けると、高速でスク□ールすることができま 
す。番組欄の表示はいったん消えますが、ボタンを離すと再び表 
示されます。 



表示されているボタン 
を使ラと、対応した操 
作が行えます。 


力ーソル(化色のま組欄） 

上下左ちに移動させることで、番組表 
の表示を切り換えます。（スク□ール） 


翻の詳しし順報を見る 


逗画)を巧す 

ま組内容画面が表示されます。 


見たい翻を選ぶ 


©を巧す 


放送中ではない番組を選んだ場合は、「番組内容」が表示されます。 

■ 化 A 


巧阅ずる 


番組表から視聴予約や録画予約ができます。田 


他の曰の番組表を見る 


g 输日)または煙日)を巧す 


口 


たとえば、3曰先の番組表を見たいときは、 


口 


を3回押します。 


番組表の文字の大きさを変える 


緑 


夕巧ず 


番組表の表示の大きさを変える 


文字の大きさと、表示される番組数が変わります。 

るを巧す 

押すごとに次のよラに切り換わります。 


C ル （9 ch ) 
最大（已 ch ) 


中 （7 ch ) 


D 


番組表を読み上げる 


黄 


6を巧ず 


次の内容を読み上げます。 

放送局名、番組名、放送曰、開始•終了時刻 

-読み上げ中に6を巧すと、読み上げを終了します。 


•劇 eia 

• 「メニュー」^「番組表’予約」^「番組表」でち呼び出せます。メニ 
ューについては、をご覧ください。 

•本機は、待機状態(電源インジケーターが r ホ」）で、定期的に放 
送局からの番組情報などを更新しています。（その際 r カチッ」と 
いラ音がすることがあります。）電源を切るときは、電源コンセ 
ントを抜かないで、本体またはリモコンの電源ボタンでお切り 
<ださい。 

•地上デジタル放送の番組表について 

地上デジタル放送では、放送局ごとにその放送局の番組情報の 
みを送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場 
ちは、その局を選局してしばらくお待ちください。 

番組表を表示して、 r メニュー」一 r 今すぐできること」一 r 番組情 
報取得」で、全チャンネルの番組情報をまとめて取得できます。 


mzMMm 

BS -1 1日度 CS デジタル放送では、どの放送局を選局してち全 
ての放送局の番組情報を受信することができます。 

>読み上げ機能について 

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 
場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。 


テレビを見る 


ま組表を見る 
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番組の詳しし、情幸民 (番組内容) を見る 


デジタル放送視聴中、番組表 E 回#、裏番組表ジャンル検索結果画面 Em •を表示中に、選んでいるま組 
の詳しし順報を確認ずることがでさまず。 


1^^ 〇 




MITSUBISHI 

巧夏テレビ 


• 巧 jibfia 

•初めて使用したときや、約]週間上、本体 
のま電源を切っていた場合は、番組表の内容 
が表示されなかったり、表示されるまでに時 
間がかかったりします。最新の番組表を利用 
するために、ふだんはま電源を切!5ずにお使 
い < ださい。 

•放送局の都合により、番組が変更になること 
があ0ます。この場合、実際の放送と番組表 
の内容が異なることがあります。 

•番組表などから番組内容を表示したときは、 
画面ち下に r 予約」と表示され、簡単に予約の 
設定ができます。くわしくはをご覧く 
ださい。 

•読み上げ機能について 

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特 
殊な読み方をする場合に、本来の読みと異な 
る読みをすることがあります。 



番組内容を表示する/消す 


表术する 

デジタル放送を見ているとさに 

卿呵を巧ず 



詳しい内容を表示ずる 


◎>) で r 詳細」を選び、©を巧す 

さらに詳しい番組内容が表示されます。 


103 BSOOO 
00動物園の楽しい AA たち 


7/12 (±) PM 8：00- Pm 0：00 


四〇 

コピー 

ジャンル 

映橡 

音声 


アナ□グ録画巧/光音声録音1回可 
バラエティ 
1 6:910 8 0 i 
圧縮 B モード 


動物を愛ずるものたちのための r 動物家族」00動物園の楽しい 么 A たちの 愉快な 
生活を、子どもたちが楽しさを坛えます。 

■番組内容 

AAA といつ しょに遊んでみよう ！7 AA の時間 r 熊とせいく6ベ」 

▽かわいい0000をつくつてみよう▽ホちやんチンパンジーとパパとママ 



スク□ールバーが表示されているときに(<〇>)を押すと、 
番組内容の続さが表示されます。 


消ず _ 

屋司または趣國を巧ず 

r 番組内容」画面が消えます。 
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黄 


番組内容を読み上げる 


を巧す 


□‘ 

次の内容を読み上げます。 

〇放送局名、番組名、開始 • お了時刻 
曾表示しているページのま組内容 

- 〇を読み上げ中にを巧すと、中断して台の読み上げを始 
めます。 

-©を読み上げ中に1;^を巧すごとに、次の項目へスキップし 
ます。 


g 制打 a 

番組内容を表示するだけで読み上げるよラに設定できます。 

laitatst 


番組表やジャンル検索か5表示したとき 


番組表やジャン j レ検索結果画面から番組内容を表示したと 
きは、視聴予約や録画予約ができまず。 

◎うで r 予約」を選び、@を巧す 


を坦巧 宫 
BS テレビ 
103 BSOOO 
00 動物因の楽しい AA たち 


7/12 (±) PU 8：00- PmO ：00 


コピー：アナ□グ録画巧/巧音青録音1回巧 
ジャンル：バラエティ 
映窗 ：16 : 910 8 0 i 
音青 ：圧箱 B モード 


動物を愛するをのたちのための r 国巧家族 J 00 動物囲の楽しいたちの愉快な 
生まを、子どもたちび楽しさを伝そます。 

■番巧巧客 

厶厶 A といっしよにをんでみよラ！ ▽AA の時間 r 自旨とせいく 6ベ J 
▽かわいい0000をつ<ってみよ弓▽赤ちゃんチンバンジーとババとママ 


これ政降、画面の表示にしたがい予約に必要な操作を巧ってくだ 

さい 0 la ■■■か 手順回 


巧旧表/ジャンル巧索に戻る 


度司または極國を巧す 


-獅巧客画面の見かた 

!— 


()( JS 巧園の楽しい AA たち 


I 国巧を爱ずるちのたちのため 
の「国巧家巧 J 〇〇動巧国巧^ 
ましい AA たちの偷快な生ち 
を、子どもたちがましさを伝 
えまず。 I 




① 


ミ細巧容 

BS テレビ 


103 BSOOO 

7/12 (±) P 邮 :00- PM 10: 加 i 



つ C 動物因の楽しいたち 


而の 

コビー：アナログ録画巧/巧音青録音1回巧 
ジャンル：バラエティ 
映像 :16 : g 1 Q 白 Q i 
音青 ：圧ぉ6モード 


動巧を愛ずるちのたちのための「動巧家族」 00 里!巧園の楽しい AA たちの愉快な 
生ミまを、子どもたちが楽しごをちえまず。 

圓番巧內宫 

AAA といっしょに遊んでみよラの時間「熊とだいく 5ベ」 

▽かわいい0000をつくってみよラ▽ホちやんチンバンジーと A ’ A •とママ 



①放送の種類 
@チャンネルま号 
放送局名 
放送日 

開始•終了時刻 
③番組名 

@アイコン田回》 

⑤ 番組情報 

⑥ ま組内容 

な)スク□-ルパー 

ま組内容に続さがあるとさに 
表示されます。 


お勺する 


テレビを見る 


ま組の詳しい情報を見る 
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裏番組表を見る 


デジタル放送で現在放送中の裏番組を確認し、見たい番組を探すことができまず。 



デジタル放送を見ているときに 

區霞を押す 

現在放送中の裏番組表が表示されます。 



■ チヤンネルを切り換えるには、 



で番組を選び、 


@を巧す 


■ サービスの種類(テレビ/データ）を切り換えるには、 



巧すごとにヴービスが切り換わります。 

テレビ独立データ 

提# t されていないサービスについては表示されません。 
ヴービスについてはをご覧ください。 


■ 裏番組の詳しい情報を見るには、 

(iSP3|J を押す 


■ 裏番組表を消すには、 

もラー度 I裏番組) を押す 
長 1] を押してら消せます。 


g 劇打 a 

「メニュー」^ r 番組表 • 予約」^ r 裏番組表」でち呼 
び出せます。メニューについては、をご 
覧ください。 


「裏番組表の見かた 



①チヤンネルま号 
魯ま組名 
@開始•終了時刻 
@放送の情報 
⑤ヴービスの種類 



切り換えます。 


這)視聴中の番組 


③力ーソル 



で番組を還びます。 


适)有料ま組の 
契約確認マーク 


58 
















































































































子幕を出ず 


デジタル放送の番組によっ口ま、字幕や文字スーパーが表おできるようになっていまず。 
この液晶テレビでは、字幕やで字スー/く一の表を/非表示や言語を設定でさまず。 



字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに 

岂]を巧す 


第2言語 

くり返し巧して r 第1言語」または r 第2言語」を選ぶと字幕が表おさ 
れまず。 

巧ずごとに次のよラに切り換わりまず。 


I 第2言語 


ミ1言語^ 



で項目を選び、©を巧しても切り換わります。 


階1言副 
階2言語」 
「切」 . 




番組の第1言語の字幕を表示します。 
番組の第2言語の字幕を表示します。 
字幕やで字スーパーを表示しません。 


•測 eia 

■ 2 画面、静止画表示中は、字幕を表示で重ません。 

• Ir 録画実行中や番組ポーズしたま組の再生中は、字幕を表示できません。 
•日本語のき幕が、必ずしち第1言語ではありません。番組によって異なり 
ます。 

• 字幕が表示できるかどうかは、次の方法で確認できます。 

. を巧す 

字幕表示でさる番組では、画面ち上に r 字幕有」と表示されます。 

. 巧丽 1] を巧す 

字幕表示でさる番組では、番組内容の詳細画面に控 J マークが表示され 
ます。 

■ メニューの r 今すぐできること」でも設定できます。 
「メニュー」^「今すぐできること」から「字幕」を選んで、設定を切り換える 
ことがでさます。 


テレビを見る 


テレビを 
ほいこなず 


字幕を出ず 
裏ま組表を見る 
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音声を切り換える 


テレビの音声にはモノラル•二重音声(二力国載•ステレオ•サラウンドなどがあり、自動的に切り換わりまず。 
二重音声(二力国語)放送や音声信号が複数ある場合などは、お好みに合わせて切り換えることがでさます。 



ま組を見ているときに 
音声切換 

を J 甲ず 

押ずごとに音声が切り換わります。 



©を巧しても切り換わります。 


切り換わる音声の種類は、デジタル放送と地上アナ□グ放送とで異 
なり、またま組によってち異なります。 


地上アナ□グ放送の場合 


音声切換 



副 X 副 

主 X 副_ 

モノラルオン 


音声切換 

回 


を押すごとに切り換わります。 


CZ 


主 X 主^^副 X 副 、 
ラルオン主 X 副 


※モノラルオン…ステレオ放送で雑音が多い場合は、 r モノラルオン」に 
設定すると聞こえやすくなります。 

•こ重音声放送でないとさは、主/副音声、副音声は出ません。音声切換ボ 
タンを巧すと、画面表示だけが変わります。 

•音声切換の状態は、電源を切ってもチャンネルごとに記憶されています。 


デジタル放送の場合 



g 測 laa 

• ビデオなどの再生時は、ビデオ機器側で音声切換を 
して < ださい。 

•モノラル放送のときは、音声切換ボタンを押してち 
音声は変わりません。画面表示だけが変わります。 

• ステレオ放送などで r モノラルオン」を選んでいると 
きは、ステレオ放送•こ重音声放送を受信してち、 
モノラル音声•主音声が出ます。 

•次のよラなときは、音声切換ボタンで音声を切り換 
えられません。 

-外部入力のとさ 

- 2画面で外部入力が操作画面のとき 
- Ir 録画実行中 

-番組ポーズした番組の再生中 
• メニューの r 今すぐできること」でち設定できます。 
「メニュ ー Hr 今すぐできること」か5「音声切換」を 
選んで、設定を切り換えることができます。 


を巧すごとに音声信号が切り換わります。 

广►第1音青一第结声圓圓圓一第館声つ 

こ重音声放送の場合は、主音声^副音声^主/副音声と切り換わってか 
5、次の音声信号に切り換わります。 
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g 劇打 a 

•映像モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力な 
ど）ごとに選ぶことができます。 

• メニューの r 今すぐできること」または r 設定」でも設 
定できます。 

「メニュ ー nr 今すぐできること」（または r 設定」い 
「画質設定」から r 映像モード切換」を選んで、設定を 
切り換えることができます。 


醜モードの種類 


♦八イプライト 

色調、画質とちにあざやかで、メリ八リの効いた画質です。 

お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときにおすす 
めします。 

• スタン ダー ド 

標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。 

♦ナチュラル 

より自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質になります。 

♦ルックアップ （19 V 型のみ） 

目の高さよりち上にテレビを設置して下から見上げる状況におい 
て、視野角による画質の変化を補正し、最適な画像をお楽しみい 
ただけます。 

♦シネマ (26 V 型のみ） 

お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質です。 

♦マイべスト 

各入力(放送の種類やビデオ入力など）ごとに、お好みに合わせて 
細かい調整ができます。… EBI 巧 

♦PC デー タ 

通常の PC 画面を見るモニターモードです。 

• PC 映像 HD 

PC で HDV (1 28日 X 720 料上)相当の動画（配信ビットレート 
已 Mbps 相当拟上)を全画面で見る場合に最適なモードです。テレ 
ビ映像並みのくっきり鮮やかな画質でご覧いただけます。 

• PC 映像 SD 

PC で SD (7 巨 8 x 480) 相当の動画(配信ビットレート 1 Mbps 相 
当)を全画面で見る場合に最適なモードです。 

• PC 映像 LD 

PC で320 X 240サイズなど SD よ0さらに粗し、画像（已〇 0 Kbps 
など)を全画面で見る場合に最適なモードです。 


ノ V イプライト 


スタンダード 
ナチュラル 
ルックアップ 
マイべスト 


巧ずごとに次のように切り換わります。 

f ►八イブライト^ 

I マィベスト 


スタンダード^^ナチ 
. ルックアップ 
シネマ※吕 


こたル 1 


※ l …1日 V 型のみ 
《2"-2巨 V 型のみ 


PC 入力では次のように切り換わります。 


こ 


PC 映像 LD 




PC 映像 SD 


コ 


◎>) で項目を選び、辑)を巧しても切り換わります。 


己つの映像モードか5選ぶことびでさまず。 

それぞれの設定は、お好みに合わせて調整でさます 。 m 


を押ず 



1^^ 〇 




广 n 一 「 rn ° r ^ 


ロロ ロ回 

映的-ド 

ロロ ロロ 
ロロ ロロ 

MITSUBISHI 

\ - r 


映像に合つた画の設定を選ぶド) 


P.1 4〜1 


4〜 


テレビを 

使いこなず 


映像に合つた画質の設定を選ぶ 
音青を切り換える 
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画面サイズを選ぶ 


0巧像に合わせた画面サイズを選べまず。 

選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なりまず。 



画面サイス 

口 


を巧す 


巧ずごとに画面サイズが切り換わりまず。 



で項目を選び、©を押してち切り換わります。 


切り換わる画面サイズの種類は、標準映像と八イビジヨン映像とで 
異なりまず。 


地上アナ□グ放送の番組、ビデオ、 DVD などの場合 

標準映像(480し480 P ) 



I ~ I を巧ずごとに次のように切り換わります。 
各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。 


八イビジョンま組、ブルーレイディスクプレーヤーなどの場合 

八イビジョン映像 （108 □し1 080/24 P ) 



画面サイズ 


を押すごとに次のように切り換わります。 
各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。 




泌 

〇 

〇 

ダイナブック 
>押すと 

婚 

ピ 

シネマ 

善押すと 

胆 

ち 


字幕イン 





ダイナミック 


■ 720 p の A イビジョン映像の場合 

自動的に r フル」になります。他の画面サイズは選べません。 

■ 1080し1080 /24 p のノ V イビジョン映像の場合 

画面サイズ変更はでさますが、入力切換えや電源 r 入/切」をす 
ると r フル」に戻ります。 
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-画面サイズについて 

ノー 7ル 

4:3の画面サイズで 
見る 

横と縦の比が4:3の映像に切換 
わります。 



ダイナ三ック 


4:3の映像を 
ワイド画面で見る 

スポーツ番組を見るとさなど、 

臨場感が増して迫力ある映像を 
楽しめます。 

デジタル放送の4:3映像で左 
ちの黒帯が気になるとさは、画 
面左ちを拡大して、画面いっぱいに表示します。 
• 画面左ちの映像びかし横に広がります。 

• 画面上下の映像がかし外にはみ出します。 


シネマ 

劇場サイズの 
映画•ビデオを見る 

劇場サイズの映像を、画面いつ 
ぱいに拡大して見ることがでさ 
ます。 

• 映像の上下の黒い帯が残るち 
のちあります。 




字幕イン 


字幕付劇場サイズの 
映画•ビデオを見る 

字幕の部分を縦方向(上)にず5 
して画面の中に入れ、画面いっ 
ぱいに拡大して見ることがでさ 
ます。 



フル 


八イビジョン番組や 
DVD などのスクイーズ 
16:9映像を見る 

画面いっぱいに拡大して見るこ 
とができます。 

• 地上アナ □ グ放送など4:3の 
映像では、映像を体が横に広がります。 

フルピクセル 



八イビジョン番組や 
DVD などのスクイーズ 
16:9映像を画素変換 
せずに見る 

画面か5はみ出した部分がなく、 

映徹信号を全て画面内に表示し 
ます。画素変換を巧わないので入力信号そのままの映像となりまず。 
•入力信号によっては画面周辺に黒い線などがでることがあります。 
この画面サイズでは r 垂直位置調整」 EOE > はでさません。 



剧お願い/ 

•このテレビは、各種の画面サイズ切り換え機能を備えています。 
テレビ番組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、 
オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意 
の上、画面サイズをお還びください。 

•テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 
喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切り換え機能を利用 
して、画面の圧縮や引伸ばしなどを巧うと、著作権法上で保護 
されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ごま 
意願います。 


•劇 eia 

• S 2 映像入力端子に S 1または S 2 対応のビデオなどをつないで映 
像を見るときや、 D 4 映像端子(画面サイズ制御信号があるとき) 
につないで映像を見るときは、自動的に次のよラに切り換わり 
ます。 

•16: 日の映像 >「フル」（画面の横と縦の比が16:日の 

映像） 

-劇場サイズの映像シネマ」 （ S 2 対応のとき） 

• DVD などの画面サイズ識別信号 ( ID -1) により、自動で画面サイ 
ズを切り換えることができます。（あらかじめメニュー機能で設 
定が必要です。設定のしかたについては、をご覧くだ 
さい。 S 端モや D 端モ接続時は、はたらきません。） 

• PC 入力のと壬、 720 p 信号のとさ、2画面表示しているとさ、 
静止画を表示しているときは、画面サイズを選べません。 

•見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出した 
り、映像が画面の中央からずれていることがあります。このよ 
うなとき、映像を上下に移動させることができます。 

•デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズによ 
り画面サイズが切り換わることがあります。 

•番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像 L ソ外の輝点 
などが見えることがあります。 

• メニューの r 今すぐできること」でも設定できます。 

「メニュー」一「今すぐできること」から「画面サイズ」を選んで、 
設定を切り換えることができます。 


テレビを 

使いこなず 


画面サイズを選ぶ 
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入力の換 

I V II A I 


〇 


チがル 

口 

+ 

V 

□ 

— 


ロロ ロ回 
ロロ ロロ 

/ "2 画回' 餐巧四团_ _ 

M LJj LJ l_J 


MITSUBISHI 


r 



テレビの番組を見なが 5 ビデオなどの映像を同時に見ることがでさまず。 




画面の船わせ 

〇:表示でさる組合わせ 
□ :1 080/24 P 信号かで表示できる組合わは 
X :表示でさない組合わせ 


d ] を巧す 

押すごとに次のように切り換わります。 


1 画面 



押すと 


を画面 2 画面 ち画面 
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•劇店 la 

• 2画面にできない映像入力があります。 

くわしくは、左の r 画面の組含わせ」をご覧ください。 

• 左ち同じ画面を2画面表示できません。 

• 2画面のまま電源を切ると、次に電源を入れたときは1画面にな 
0ます。 

•スピーカーやへッドホンから出る音声は、「操作中」表示がある 
画面の音声です。 

•音声出力端テから出力される音声も、「操作中」表示がある画面 
の音声です。 

• 映像モードと音声モードの設定は、左画面の入力で選んだモー 
ドになります。映像モードについては133歴を、音声モード 
については \ sS ^ ご覧<ださい。 

•静止画やメニュー画面表示中は、2画面ボタンと操作画面ボタ 
ンははたらさません。 

• 2 画面表示中は、画面サイズ切り換えや静止画にすることはで 
さません。 

• 2 画面表示中は、垂直位置調整は「0」に戻ります。 

• 2 画面は左ち別々の回路で処理を行ラため、映像の鮮明さに若 
干の差があります。 

• PC 入力での2画面は、 SVGA 、 XGA のとき横長表示になります。 

• PC の画面調整が適切でない場合、2画面が正常に表示されない 
ことがあります。 PC 画面の調整については、 HE みをご覧く 
ださい。 

•「メニュー」^「テレビ操作」^「2画面入/切」でも設定すること 
ができます。メニューについては、をご覧ください。 

•視聴予約や録画予約を設定している場含、2画面表示中に予約 
開始時刻になると、1画面になり、予約番組に切り換わります。 

• HDMI 1 〜2に1日 80/24 P 信号を入力しているとき、地上アナ 
□グ放送との2画面には対応していません。2画面にすると画像 
が乱れることがあります。2画面を解除して、「入力切換」操作 
をすると正常な表示に戻ります。 
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2画面で見る 


操作中化上デジタル ビデオ1 

の□011 


n ：30~ PMll ：45 

-ス0000 


組シぶレ 


2画面にする 


固□の固の圃 

箇回回の四 

困□のの B 画 


















































































画、画、画、田〜圃、 

チヤンネル八 V でレコーダーとテレビ 
のチヤンネルを切り換える 


「 HDMI 1」を選択している画面に r 操作中」表示があ 
るとさは、レコーダーのデジタル放送の種類切換 
えやチヤンネル切り換えの操作が、テレビの U モ 
コンの画互、垣司、臣司、 m — nn . チヤンネ 
ル八 N / ででさまず。レコーダーの電源が入ってい 
なくてち、これ5のボタン操作だけで自動的にレコ 
-ダーに電源が入り、画面が表ちされます。 
f ®) で操作する画面をちラー方の画面に切り換える 
( r 操作中」がもう一方の画面)とテレビの操作ができ 
まず。 目日 


デジタル2画面で見る [リアリンク ( REALINK )] 


デジタル2画面とは、2008年 Ul 降発売の U ア U ンク対応 
レコーダー ( DVR - DS 1 吕〇を除く：吕〇09年10月現在) 
のチユーナーを使って、デジタル放送を2画面で同時に楽 
しむことがでさる機能でず。 

本機の U モコンでレコーダーのチヤンネルや入力などを切 
り換えることがでさまずので、レコーダーの IJ モコンに}寺 
ち替える必要はありません。 

吕〇07年 LU 前に発売された U ア U ンク対応レコーダーおよび DVR - 
03120(2009 年10月現在)は、この機能に対応していません。 


例： HDMI 入力1にが応レコーダーを接続してし、る場合 

田を巧し口酬にする 



ド画面を操作する （ r 操作中」がある)状態 
H 。端で™1」を選ぶ 


操作中 HDMI 1 ビデオ1 


を巧して、操作したし、画面に「操作 
中」を表示させる 

巧すごとに次のように切り換わります。 

を画面を操作したいとを 


押すと 


ち画面を操作したいとを 


目 


チヤンネルや入力の切り換えなど、 
操作をする 

「操作中」表示のある画面だけ切り換わります。 


例：入力を切り換えたとき 



祗刷打 a 

「メニュー」^「今すぐできること」^「操作画面切換」でち設定する 
ことができます。メニューについては、をご覧ください。 







地上デジタル 
の□011 


操作中 HDMI 


操作中 


地上デジタル 操作中 D 端子 

□ □on 


地上デジタル 
の□011 


操作中ビデオ1 


操作中 


地上デジタル 操作中ビデオ1 

田 □"! 


操作中化上デジタル ビデオ1 

の□011 


2画面でチヤンネルや入力などを切り換える 


2画面で見る 



因 


テレビを 

使いこなず 








































































家庭画質で見る (明るさセンサー/視聴を設定) 



自動的に挽瞻に合つた丽の明るさにする 湖る さセンサ-) 


本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、お部屋が 
暗いとさ画面がまぶしくないよラに、自動で画面の明るさをおさえ 
まず。消費電力ち節約しまず。 

画面の明るさをおさえるには、 

Pi を巧して、お好みで r 弱」「中」「猫の 
いずれかを選ぶ 


明るさセンサー 



巧ずごとに次のように切り換わりまず。 

C 切^^強 

弱'^"中 



で項目を選び、 


©を巧しても切り換わります。 


r 強」 r 中」 r 弱」…テレビまでの距離でお選びください。近いときは r 強」がおすす 
めです。「強」では画面の明るさを強くおさえるので、画面を 
暗く感じることがあります。 

「切」 . 明るさセンサーは、はた5きません。画面の明るさは通常のま 

まです。 


g 劇打 a 

「メニュー」^「今すぐできること」^「画質設 
定」の r 明るさセンサー」でち設定することが 
でさます。メニューについては、を 
ご覧ください。 
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視聴者に合わせた画面にする 爛聴者設定) 


視聴されるちに合わせて、目にやさしい画面の明るさを選ぶことが 
でさまず。 


遭を巧す 


視聴者設定 


標準 
ジュニア 
シニア 


巧ずごとに次のように切り換わります。 

標準 —► ジュニア — ^ 

I 切 < シニァ • J 

◎>) で項目を選び、@を押しても切り換わります。 


「標準」 . まぶしさをおさえつつクッキリした画面にします。 

「ジュニア」……テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明るさの変化が 
大きいときにおすすめします。 

「シニア」 . 画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。 

「切」 . 視聴者設定は、はた5さません。画面の明るさは通常のままで 

す。 


劇 laa 

「メニュー」^「今すぐできること」^「画質設 
定」の r 視聴者設定」でも設定することができ 
ます。メニューについては、をご覧 
<ださい。 


テレビを 

使いこなず 


家庭画質で見る 
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リアリンク巧応機器の再生リストを表巧する[リァリンク ( REALINK )] 


リア U ンク対応機器の再生 U ストを、本機の U モコンで表示することができまず。 


□□ 〇 




MITSUBISHI 

ss テレビ 


D 陸リスト〕を J 甲ず 

• リアリンク対応機器が自動的に電源 r 入」になります。 

• リアリンク対応機器が接続されている HDMKl または 2) 入力に切 
り換わります。 

• リアリンク対応機器の r 再生リスト画面」が表示されます。 

20日7年拟前に発売されたリアリンク対応機器および DVR - 
DS 120(20 日日年1日月現在)では、機器で選択されているデイス 
ク （ HDD や DVD など）の再生リストを表示します。2008年拟降 
に発売されたリアリンク対応機器 ( DVR - DS 12 日を除く： 200日 
年10月現在)では、 HDD の再生リストを表示します。 

再生リスト画面 


HDD 


IttLhD lOlch PM 日: 13 〜 (0 h 00 m 03 s ) DR 
ムープ のみ可能 
D で再生を開始しまず 



I 戻る に 操作する 


■ ちう一度野城〕を J 甲すと、 

■ 2008 年仪降発売のリアリンク対応機器 （ DVR - DS 12日を除く： 
2009年1□月現抵の場合は、「再生リスト画面」が消えて、元の入 
力に戻ります。 

■ 2日日7年拟前に発売されたリアリンク対応機器および DVR - 
DS 120(200 日年10月現在)の場合は、「再生リスト画面」が消え 
ます。入力は HDMI 1 または2のままです。 


g 劇 laa 

•本機のリモコンで r 再生リスト画面」を表示するときは、必ず r メ 
ニュー」^「設赴イ機能設定」イリンク設定」で「リンク制御」を 
「入」に設定しておいてください。 

• r 再生リスト画面」は、「メニュー」^「リンク機器操作」^「再生リ 
スト」でら表示させることができます。メニューについては、 
■5^* をご覧ください。 

•次のような場合は、再生リストボタンを押してち r 再生リスト画 
面」は表示されません。 

-メニュー表示中 

- 5く!5く設定中 

- 2画面表示中 

-静止画表示中 Msinm 

-「メニュー」^「設赴^「機能設定」イリンク設赴で「リンク制 
御」が r 切」に設定されているとき 
-接続した HDMI 機器が、リアリンクに対応していないとき 


•本機のリモコンで r 再生リスト画面」を表示するときは、接続機 
器側らリンク使用可能な設定にします。 

• くわしくはリアリンク巧応の当社製品の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

固ぉ願ぃ/ 

リアリンク機能を中止するために r リンク制御」を r 切」に 
した場合は、本機の電源を入れ直してください。 
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操作 i はルでリアリンク巧応機器を操作する [リァリンク ( REALINK )] 


有効な HDMI 機器を接続ずると、本機の U モコンでち生などの操作びできます。 



例： HDMI で接続したリアリンク対応機器の再生を行う 


田 匹を巧ず 


画面左下に r 操作パネル」が表示され、接続している HDMKl または 
の入力に切り換わります。 

• リアリンク対応機器が電源 r 切」の状態でち、「操作パネル」を表示 
させると数秒後に自動的に電源 r 入」になります。 


操作パネル 


早戻しいィ • ►►早送り 

■ ノ 

停止 


巨二； H でメニュー 


卓 一時停止 
i ホ録画停止 
前スキップ 
iFWT ; タスキップ 


展罰で終了 


操作パネルが表示されている 
間、ボタンと色ボタン 
はパネルに表示された機能が 
割割当てられます。 



を巧ず 


再生が始まります。 


本機の 
リモコン 
ボタン 

操作パネル表示中に 
割り当て5れる機能 

本機の 
リモコン 
ボタン 

操作パネル表示中に 
割り当て5れる機能 

▲ 

再生 

青 

口 

-時停止 

▼ 

停止 

'ホ 

口 

録画停止 

► 

早送り 

緑 

口 

戻しち向へスキップ 

◄ 

早戻し 

黄 

□ 

送りち向へスキップ 

い二： H 

本機のメこ; L-ii 面を就 

IWI 

操作パネル終了 


@操作が終わった!5、 n 司を巧ず 

「操作パネル」が消えます。 


劇打 a 

• r 操作パネル」を使用するときは、必ず「メニュー」^「設定」^「機 
能設赴^「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいて 
ください。 UUei ^ 

• r 操作パネル」は、「メこュー」^「リンク機器操作」イ操作ノはル」 
でち表示させることができます。メニューについては、 

をご覧 < ださい。 

• r 操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的に消えます。 

• HDMI 機器で選択されているディスク （ HDD や DVD など)が再生 
されます。 

•次のよラな場合は、リンク操作ボタンを押してち r 操作パネル」 
は表示されません。 


-メニュー表示中 ISBe # 

- S くらく設定中 
- 2画面表示中 
-静止画表示中 MMnm 

-「メニュー」^「設赴イ機能設定」イリンク設赴で「リンク制 
御」が r 切」に設定されているとき田 
-接続した HDMI 機器が、リアリンクに対応していないとき 


•他社製の機器を HDMI 接続した場合、リアリンク対応機器と認 
識し、「操作パネル」が表示され、接続機器側の操作の一部がで 
きることがありますが、その動作につきましては保証の対象で 
はありません。 

• r 操作パネル」を使用するときは、接続機器側もリンク使用可能 
な設定にします。 

• r 操作パネル」を表示していないときでも ◄ ►ボタン、 
ミ夫定ボタン、戻るボタンでリアリンク対応機器のメニューや再 
生リストなどの操作ができます。 

•くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧くだ 
をい。 


閣お願い/ 

リアリンク機能を中止するために r リンク制御」を r 切」に 
した場合は、本機の電源を入れ直してください。 
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テレビを 

使いこなず 


操作パネルでリアリンク対応機器を操作ずる 
リアリンク対応機器の再生リストを表示ずる 
























































































































番組ポーズ機能を使う [リアリンク （ REAUNK )] 


リアリンク機能は、リアリンク巧応機器にて使用可能です。 

視聴中のデジタル放送の番組を、一時的にレコーダーの HDD ( A — ドディスク）に録画しておき、あとで続きから視聴する 
ことができる機能です。 HDMI 1 または2入力に接続したリアリンク対応レコーターでデジタル放送を視聴中にも有効です。 
急な来客などで少しだけテレビの前から離れるとさに便利です。 

r 番組ポーズ J には、リアリンク巧応レコーダーとの接続が化要でず。 接続方法についてはをご覧ください。 



C 劇 laa 

レコーダーの番組情報が十分に取得されてい 
ないと、録画番組が特定できず動作ができな 
いことがあります。レコーダー購入直後など 
はレコーダーの番組表が利用できるように番 
組データを受信してからご使用ください。 


《2007年政前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよび DVR - 
DS 120(20 日9年]日月現在)をご使用の場合、録画モードは TS です。 

《2008年政降に発売のリアリンク対応レコーダー ( DVR - DS 1 20を除く： 
2日日目年]日月現在)をご使用の場合、録画モードは DR です。 

録画モードについてはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

□ S を押す 

•画面に r 準備中」と表示されます。その後、「ポーズ中」と表示され、 
録画が始まります。 

レコーダーが電源 r 切」の状態でち自動で電源が r 入」になり録画が 
始まります。 

•画面に r ポーズ中」が表示されている間は、静止画になります。 

• レコーダーの HDD に一時的に録画されます。 

•番組が終了すると、自動的に録画も終了します。 


S 1 番組の続きを視聴ずるときは 

H もぅ-度□を巧ず 

•静止画が解除され、自動的に HDMI 入力に切り換わり、 レコーダー 
が再生を始めます。 

•番組終了前の場合、録画を始めた位置からの追つかけ再生になり 
ます。追つかけ再生については、レコーダーの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

• 番組終了後の場合、録画を始めた位置からの通常再生になります。 
•通常のレコーダーの再生や追つかけ再生と同様に、早送り/早戻し 
や一時停止などの操作がでさます。くわしくはレコーダーの取扱 
説明書をご覧ください。 

•操作パネルを表示させてテレビのリモコンか!5ち操作でさます。 

■JsfeA 

■ 番組の続きを最後まで視聴すると、 

■一時的にレコーダーに録画されていた番組が消去されます。 
•自動的に HDMI 入力から番組ポーズ時のチャンネルに戻り、レコー 
ダー電源を r 入」にして録画を始めた場合、自動的にレコーダーの 
電源を r 切」にします。 

■番組の続きを視聴中に、レコーダー側で再生の 
停止操作をすると、 

• 画面に r 番組ポーズ番組の再生を終了しますか？」と表示されます。 

-終了するときはレコーダー側の▲▼で r はい」を選んでミ央定ボ 
タンを押してください。 

-引き続き視聴するときはレコーダー側の▲▼で r しル^え」を選 
んでミ央定ボタンを押してください。 

■番組の続きを視聴中に、チャンネル切り換えや 
入力切り換えの操作を行うと、 

• 再生が中止され、一時的に録画されていた番組が消去されます。 
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固ぉ願ぃ/ 

r を組ポーズ J 機能をほ5たゆには、事前に巧の接続と設定び化要 
でず。 

•本機とリアリンク対応レコーダーを HDMI ケープル(市販品）で 
接続してください。 

• r メニュー」一 r 設定」イ機能設赴一 r リンク設定」で r リンク制御」 
を r 入」に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいて 
ください。 

• レコーダー側ちリアリンク機能を使える設定にしておいてくだ 
さい。また、デジタル放送を受信できるようにアンテナ接続な 
どの準備ち必要です。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご 
覧< ださい。 

• リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 HE みを「切」 
にした場合は、本機の電源を入れ直して<ださい。 

劇打 a 

•デジタル放送をご覧になるときは、「番組ポーズ」機能をいつで 
も、すぐにご利用いただけるよラに、リアリンク対応レコーダ 
一の電源を r 入」にしておくことをおすすめします。 
「メニュー」イ設赴^「機能設赴^「リンク設定」で「テレビ電源 
入連動」と r テレビ電源切連動」を「入」にしておくと便利です。 

• リアリンク対応レコーダーの取扱説明書ら合わせてご覧ください。 
•次のよラな場合は、番組ポーズ機能は使えません。 

-メニュー表示中 Me # 

- S く 5 く設定中 
-一発録画中 

-録画予約実行中ホ 
- 2画面表示中 
-静止画表示中 usm 

-「メニュー」^「設定」イ機能設定」イリンク設赴で「リンク制 
御」が r 切」に設定されているとき田 
-接続したレコーダーが、リアリンクに対応していないとき 


テレビを 

使いこなず 


蚕組ポ—ズ機能を使ラ 
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メニュー機能の使いかた 

メニューボタンを巧ずだけで、いろいろな機能を呼び出せます。 


參基本的な使いかた 


• 各項目で操作できる内容 



メニュー画面を表示する 


メニコ-を巧す 


メニュー画面表示中に巧すと、 
メニューを終了します。 


メインメニュー欄か5 
項目を選ぶ 



選んで ミ夫定ずる 


サブメニュー欄か!5 
項目を選ぶ 



選んで 決定ずる 


に戻る 



メインメニュー欄 サブメニュー欄 
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リンク機器操作」は、 
リアリンク対応機器と 
HDMI 接続して、メ 
ニユーの ru ンク制御」 
EIE みを「入 J に設定 
しているときに選べ 
ます。 


メインメニュー欄で選んでいる項目の 
細かい設定項目を一覧で表示します。 

ーガイド欄 

この画面で使ラ IJ モコンのボタンや解 
説文などを表示します。 


今すぐできること 



いろいろな状況に応じた操作ができます。 


■地上アナ□グ放送を見ているとき 


音声切換 

UsTim 

画面サイズ 


画質設定 


曰户巧疋 


サラウンド 

IMKCT 


* デジタル放送を見ているとき 


音青切換 

ra=Tim 

字幕 


画面サイズ 


画質設定 


曰户巧疋 


サラウンド 

IMiaCT 


•が部入力 ( PC 除く）で見ているとき 
■Ir 録画予約実行中、 Ir— 発録画中 


画面サイズ 


画質設定 


ミ凡^> 

曰 P な疋 


サラウンド 

IMISCT 


■ PC 入力で見ているとき 


画質設定 


曰户巧疋 


サラウンド 

IMKCT 


リンク機器操作 


リアリンク対応機器を、本機のリモコ 
ンで主な操作がでさます。 


操作パネル 

■arasm 

機能一賣 

■3sTa^ 

再生リスト 


ディスク切換 


-発録画 

■3515^ 

録画停止 

■3515^ 

レコーダー電源オフ 


外部アンプ連動 

■3s» 

レコーダー初期化※ 



《2008年 ly 降発売のリアリンク対応機器 
( DVR - DS 1 20を除 <:200曰年10月 
現在）をご使用のときに表示します。 






























































































































予約一覧を表示しているとき 


時刻指定予約 

laaiiis ^ 

予約取り消し 


元の画面 


>時刻指定予約画面を表示しているとさ 


元の画面 


] 


いジャンル検索(検索後)画面を表示 
しているとを 


このま組を予約 


ま組内容 

■が* 

日付変更 

UZMAzm 

元の画面 


■ジャンル検索(検索前)画面を表示 
しているとさ 

I 兀の画面 I 


•2 画面で見ているとさ 


操作画面切換 

■J ホ • 

2画面終了 


静止画で見ているとさ 

静止画終了 

tassm 


•画像一覧で表示しているとき 


全画面表 7 F 

MMem 

前のぺージ 


次のページ 


画像回転 


スライドシヨー 

■sister 

スライド時間 

msmsm 

SD 力ード終了 

■sister 


■全画面で表示しているとき 


前の画像 

MMem 

次の画像 

■sister 

画像回転 

■sister 

画像一賣 

■= l 5 te ^ 

SD 力ード終了 



■スライドショーで表示しているとき 


一時停止 

■sister 

再開 

■sister 

画像一賣 

■sister 

SD 力ード終了 

■sister 


デジタル放送の番組表などの表示や、 
見たい番組の検索•予約などがでさます。 


裏番組表 

■35!=^ 

番組表 

■ass 睡 

ジャンル検索 


予約一覧 

rami > 

時刻指定予約 

ISMIIIS# 


機器内部や放送局か5のお知5せメール、 
B - CAS 力ードやアンテナ受信レベルな 
どの情報を表示します。 


メール (巧部） 

mzMzwm 

メール (放送） 

mxwm 

ボード （ CS ) 


B - CAS カード情報 


アンテナ受信レベル 

UMSB 

困ったとをは 



下記項目を詳細に設定ずることがでさ 
まず。 


視聴中に操作でさる便利な機能です。 


吕画面入/切 


オフタイマー 


消画 


サービス切換 


映像切換 


SD 力ード 


使ラ人切換 


操作-報知音量 

■ gsTs ^ 



番組内容 


元の画面 



* 番組内容画面、ま組情報取得画面 
を表示しているとき 
I 兀の画面 ] 


* 地上デジタル放送のま組表を表示 
しているとさ 


このま組を予約 

!=■■■)=» 

番組内容 

■が A 

日付変更 


文宇サイズ切換 

■awsm 

番組情報取得 


表示形式切換 


元の画面 


• Bs-n □度 CS デジタル放送の 
番組表を表示しているとき 


この番組を予約 

!=■■■)=» 

番組内容 

■お A 

日付変更 

mzmsm 

文をサイズ切換 

■ sjri » 

表示形式切換 


元の画面 


* 裏番組表を表示しているとき 


画質設定 

rawR» 

画面設定 


立 ^ ミ A み 
曰ド巧疋 

isais» 

機能設定 

rancw 

巧期設定 

lsaE!s» 

一発家庭設定 


設定初期化 

\ZMWMm 

チャンネル再設定 

mzmim 



設定な 


テレビ操作 


お知5せ-情報 


番組表-予約 


予約 」广 検索 」一2画面•静止画 


メニュ I 機能の使いかた 


を 



ま組表.裏番組表.ま組内容.ま組情報取得 


テレビを 
ほいこなず 



































































































































































今ずぐできること 


状況に応じた機能を簡単に呼び出せまず。 

呼び出せる機能は、放送の種類や表示中の画面によって異なりまず。 



メニュー 

▲▼•ミ賄 

戻る 


例：ま組表を表示中に「ま組内容」を確認したいとさ 

n 呜 g を巧す 


曰 


「今すぐでさること」が選ばれている状態で 

©を巧ず 



@ ▲▼で r 番組内容」を選び、©を押す 


例：アナ□グ放送視聴中に音青切換をしたいとき 

田恒司を巧す 


呂 


「今すぐでさること」が選ばれている状態で 

©を巧ず 


r 今すぐできること 


リンク機器操作 ^ 

番組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お巧5せ-情報 

LU 

設定 

な- 


音舌切換： 

主 X 主 

画面サイズ： 

ノー 7 ル 

画質設定 |> 

音舌設定 

> 

ヴラウンド： 

切 


@ ▲▼で r 音声切蜘を選び、©を巧ず 



リンク機器操作 ^ 

蚕組表-予約 

お 

テレビ操作 

a 

お知らだ-情報 

ILL ! 

設定 

意— 



番組巧容 


曰付舞 今日 


夕字サイズ切換： 小 

番組情報取得 

表示お式切換：代表チャンネル 


元の画面 


今ずぐできる 



画面サイズ： 

ノーマル 

画質設定 |> 

音舌設定 た 

ヴラウンド： 

切 



C 

凶主 X 主 


副 X 副 


副 X 主 


モノラルオン 




居を巧容 

BS テレビ 

103 BSOOO 7/12 (±) PM 8：00- PM 10：00 

打0動物園の楽しい aa たち 

030 

コビー：アナログ録画可/光音を録音1回巧 
ジャンル：パラエティ 
映像 ：1 6 : 91 0 8 0! 

音青 ：圧縮 B モード_ 

動物を愛ずるものたちのたゆの r 動物家族」 00 動物国の楽しい AA たちの愉快な 
生活を、子どをたちび楽しさを伝えまず。 


■ま組巧容 

AAA といつしよに巧んでみよう厶の時間「熊とだいく6ベ」 
▽かわいい0000をつくつてみよラ▽ホちゃんチンバンジーとパバとママ 




▲ ▼でお好みの音声を選び、 
@を巧す 


ミすぐでさること_ |1 


J ンク機器操作 ^ 

€組表-予約 

お 

尸レビ操作 

a 

B 巧5せ-情報 

い, 

受定 

巧- 



音声切換： 主 X 主 
画面サイズ： ノーマル 
画質設を > 
音声設を た 
サラウンド： 切 



副 X 主 


モノラルオン 
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SD カードのスライド時間を変更する 

スライドショーで1枚の画像が表示され、次の画像に切り換わるまでの時間を変更できます。 

時間は己秒、1日秒、1己秒、30秒、60秒から選べます。 



メニュー 

▲▼•巧 

戻る 


劇 laa 

画像データが大さい場合、画像を表示でさるよラに 
するまでの時間が長<かかりますので、設定間隔の 
時間を過ぎてち次の画像が表示されないことがあり 
ます。表示されるまでそのままお待ちください。 


曰 


SD 力ードの画像を表示ホにIに。を押ず 

「今すぐできること」が選ばれている状態で 

©を巧す 


今すぐできること 



▲▼で「スライド時副を選び、綺を押す 



▲▼でお好みの秒数を選び、©を巧ず 

今すぐできること I ~ JlC 



リンク機器操作 
番組表.予約 
テレビ操作 
お知らせ-情報 
設定 


U ンク機器操作ィ* 
番組表■予約 
テレビ操巧 LJ 

お知6だ-情報 CD 

設定を 


スライド時間 


テレビを 
ほいこなず 


SD カードのスライド時間を変更ずる 
今ずぐできること 


1# 口团香 
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番組表を表示中に今ずぐできること 



メニュー 

▲▼•ミ賄 

戻る 



日付を切り換える 


7曰後までのま組表に直接切り換えることができまず。 

n 番組表を表示中に胃を巧す 


曰 


「今すぐでさること」が選ばれている状態で 

©を巧ず 




このま組を予 約__ 

ま組の容 

日付舞 : 今日 

で字サイズ切換： か 

番組情報取得 

表おお式切換：巧表チャンネル 
元の画面 


@ ▲▼で旧付変到を選び、©を巧す 



Q ▲▼で日付を選び、©を巧す 


今すぐできること I — 


リンク機器操作 ^ 
ま組表.予約 
テレビ操作 

お知らせ.情報 CD 

設定 な 


今ずぐでをること 


この番組を予約_ 

番組の宮 

日付変更 ： 今日 

文字サイズ切換： か 

番組情報取得 

表示お式切換^巧琴チ^ネル 

元の画面 


明曰 
9曰 
10曰 
11曰 
12曰 
13曰 
14曰 
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文字の大きさを切り換える 


番組表ので字の大ささを変更でさます。表をずるチヤンネ 
ル数ち変わります。 

H 番組表を表示中に医 jg を押す 


曰 


「今すぐできること」が選ばれている状態で 

运)を巧ず 



日 

この番組を予約 

リンク機器操作 4 

番組の容 

曰が舞 今日 

番組表■予約 to 

で字サイズ切換： 小 

テレビ操作 

番組情報取得 

表おお式切換：巧表チャンネル 

お巧5せ-情報 m 

元の画面 

設定 な 





▲ ▼で r 文字サイズ切換 J を選び、 
运)を巧す 



U ンク機器操作 4 

ま組表-予約 


テレビ操作 

口 

お知 6 だ-情報 

い, 

設定 

を 一 



このき組をチ約_ _ _ 

ま組の宮 

日付類 : 今日 



ま組情報取得 

表示お式切換 ： 巧表 チヤ ンネル 
元の画面 



0 ▲▼で文字の大きさを選び、@を巧ず 


[今すぐで3ること ]| 


U ンク機器操作 ^ 

ま組表-予巧 

お 

テレビ操作 

口 

お知6だ-情報 

fLLJ ! 

設定 

な- 



この番組を予約 
ま組の宮 

日付変更 : 今日 

で字サイス切換:_^ 

番組情報取得 

表示お式切換：巧表チャンネル 
元の画面 


G 


最大 

大 

中 




選択した文字サイズによって表示できるチャンネル数が変 
ねります。 


C ル （9 ch ) 中 （7 ch )4^ 
最大（日 ch ) ♦♦ 大 （6 ch ) 













































































































































(日付変更/で字サイズ切換/表示お式切換/番組情報取得) 


• 番組情報の取得には数分かかります。 

• 取得中に医 g を押すと、番組情報の取得を中止でさます。 
• 取得が完了すると r 番組情報の取得が完了しました。」と 
表示されます。 

•番組情報の取得にかかる時間は、情報量、受信状態によ 
り長くかかることがあります。 

♦放送局□ゴなど一定期間ごとにしか送!5れていない情報 
は、この操作を巧ラタイミングにより取得できない 
場合があります。 
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地上デジタル放送の番組情報を取得する 


地上デジタ j レ放送の番組情報は、視聴中の放送局の情報し 
か取得でさません。 

次の設定を行うと、他の放送局の戳且情報を取得できます。 


番組表を表示中に區と]を巧す 


目 


「今すぐできること」が選ばれてし巧状態で 

©を巧す 


▲ ▼で r 番組情報取得」を還び、 
@を巧す 


今すぐできること 


リンク機器操作べ^ 

ま組表-予約 

お 

テレビ操作 

a 

お知5せ-情報 

因 

設定 

を— 


香組巧容 


曰付変き 


今日 


文字サイズ切換： 


表示お式切換：代表チャンネル 


元の画面 


▲ ▼で取得期間を選び、©を巧す 


番組情報を取得していまず。 

取得期間： 9時間が 

70 % 

肋ち局を : □□□• 00 


番組表や番組予約などに使用ずる番組情報を取得しまず。 
取得ずる期間を選んでください。 

所要時間は取得期間によって異なります。 


I 2曰分 I 


8 日分」 


番組情報取得 


番組情報取得 



メニュー 

.▲▼•巧 

戻る 



表示お式を切り換える 


番組表に表示されるチヤンみレを、全チヤンネ J レか放送局 
の代表チヤンネルだけにするかを選ぶことがでさまず。 


目 


番組表を表示中にを巧す 

「今すぐでをること」が選ばれている状態で 

@を巧ず 



リンク機器操作 4 

ま組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お巧5せ-情報 

!LjJ 

設定 

を 


番組の容 


曰付飼 




文字サイズ切換： 


番組情報取得 


表示お式切換：代表チャンネル 


元の画面 


▲ ▼で r 表示形式切換」を選び、 
运)を巧す 



この番組を予約 


番組の宮 


日付をを 

今曰 

で字ヴィズ切換： 

か 

ま組情報取得 




▲ ▼で設定を選び、运)を巧す 



この番組を予約 


まお巧容 


日付変更 




今曰 


义字ヴイズ切換： 


ま組情報取得 


表示お式切換：巧表チヤンネル 


元の画面 


9 をチヤンネル 


劇 Ma 

•常に表示させないようにするには、「メニュー」^「設定」^「初期 
設定」一「チャンネル設定」^「チャンネルスキップ」151^みでス 
キップするように設定します。 

• r 表示形式切換」は、地上デジタルテレビ放送と BS デジタルテレ 
ビ放送だけで有効です。 


番組表を表示中に今ずぐできること 


テレビを 

使いこなず 































































































































地上デジタ J レ放送のチヤンみレの創 D や変更をする 


居住地設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メール(内部)であ'知5 
せします。この場合、 L ソ下の手順でチヤンネル再設定を行ってくださし、。 



メニュー 

▲ ▼◄►•ミ規 

戻る 


dP 画を巧して、地上デジタル腸を選ぶ 


田を押す 


g ▲▼で r 設赴を選び、©を巧す 



今すぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

番組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お巧5せ-情報 

因 


設定 


巧日 


画面設定 

じ 

音声設を 

1> 

機能設を 

1> 

巧期設を 

た 

-堯家庭設定 


設定初期化 

た 


チヤンネル再設を 


@ ▲▼で r チャンネル再設赴を選び、 
©を巧す 





•スキャン中に居司を巧すと、設定を中止してメニュー画面に戻 
ります。 

•スキャン中に胃を巧すと、設定を中止してテレビ画面に戻り 
ます。 
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登録内容を確認して、©を巧す 



「完了」が選ばれていることを確認し、 
™ 泻)を巧す 


手順 

1 居柱地域設定 
2スキヤン 
3 受信放送局設定 
D 亮了 


II 巧上デジタル自動 


スキャン結果に基づいてチャンネル情報を更新し、設定を究了 
しまず。 

「中止 J を還ぶと、チヤンネル情報は更新されません。 


•スキャンの結果を反映させない場をは、 ◄ ►で r 中止」を選び、 
@を押してください。 


回 民 ニ ュ-1を巧ず 



地上デジタル放送が受信でさない、または 
受信でさないチャンネルがある場合は、「地 
上デジタル放送を見るには」 a ® をご覧 
<ださい。 


テレビを 
ほいこなず 


地上デジタル放送のチヤンネルの追加や変更をずる 
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—発家庭設定にする 


視聴者やお部屋の状態などに合わせて変更した「0巧像モード」 r 明るさセンサー」 r 視聴ち設定」を、一度で標準的な設定にし 
ます。 



メ—ュー 

ミ視 

戻る 


一発家庭設定を実行すると、次のよラな設定になります。 

-映像モード . スタンダード 

•明るさセンサー…中 
-視聴者設定1=^ . 標準 


田を巧す 


g ▲▼で r 設定」を還び、©を押す 


1 メニュ— 

今すぐできること 

m 

U ンク機器操作 ^ 

ま組表.予巧 


テレビ操作 

a 

お知6せ-情報 

固 


囚日 



画質設定 
画面設定 _ 

音舌設定 
磯旨巌定 
初期設定 
一発家庭設を 
設を初期化 
チヤンネル再設定 



▲ ▼で卜発家庭設赴を選び、 
@を巧す 


メニュ ー 

今すぐできること胃 


U ンク機器操作 4 1 

番組表.予約 

to 

テレビ操作 

口 

お知6せ-情報 

回 

設定 

因 1 


画質設定 

[> 

画面設苗 

> 

音舌設定 

た 

磯旨巌定 

t> 

初期設定 

> 

1一発家庭設を 


1設定巧巧化 

3 


チヤンネル再設定 



画面表示を確認し、イ►で r はし、」を 
選び、@を巧す 


に-黄家庭設定 


む下のように設定を変更し、ご家庭での視聴に適した画質に 
しまず。 


•映像モード ：スタンダード 

•明るごセンサー：中 
• 視聴者設定 :標準 


設定を変をしてをよろしいですか？ 


はい 


[ ぃぃを I 


I 初期が態に戻す」 

C 戻る] 


•イ►で r はい」を選び、@を押すと設定を変更します 
ので、十分に確認のラえ、ボタンを巧してください。 
•工場出荷時の状態に戻すには、▼で r 初期状態に戻す」 
を選び、@を巧してください。 

曰©を巧す 



因国を巧す 
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ジヤンル別にデジタル放送の番組を探す (ジャンル検索) 


EPG (電子番組教のデータをジャンル別に検索して、番組を探すことができまず。 
ジャンル別に検索ずる範囲は、見ていた放送の種類のま組のみでず。 



メニュー 

ミ綻 

戻る 


田 ロ ニ ュ-~]を押ず 


Q ▲▼で r 翻 i 表•予約」を選び、 
@を巧す 



巧 ▲▼で r ジャンル検索」を選び、 
@を巧す 



0 ▲▼で画面左の大ジャンルを選ぶ 


1ジャンル巧索 [BS] 

1ニュース / 活道 

コ ’ ► 

を時•がさ 1 

スポーツ 


天気 

お珪/ワイドショー 


特集.ドキュメント 

ドラマ 


は治-国会 

有楽 


経済-市況 

K ラエティ 


巧か-国廣 

映面 


巧説 

アニメ/特拒 


討論•を設 


a 

占 


をらに絞り込む場合 _ 

ジャン j レを絞り込む必要がない場合は、手順回に進んでください。 


曰 


►►で力ーソルを画面ちに移動し、 
▲ ▼でかジャンルを還ぶ 


P ジャンル検索[日 S ] 1 

ニュース/费道 1 ► 

1定時•巧台 1 


スボーツ 



情活/ワイドショー 

特集-ドキュメント 


ドラマ 

防台-国会 


音楽 

経ち-巿巧 


バラエティ 1 

巧巧-国廣 


映面 i 

辑說 


アニメ/特ち 1 

討論•を設 

1 

1 


因@を巧す 

見ていた放送旧 S デジタル放送を受信中なら目 S デジタル放 
送)のジャンル検索画面が表示されます。 



■ 番組の詳しい情報を知りたいときは 

Ci 雨 i 1 对甲す 

百▲▼で番組を選び、运)を巧す 

• 現在放送中の番組を還んだと苗ホ、 

チヤンネルが、選んだ番組に切り換わります。 

• まだ放送び始まつていないま組を還んだときは、 

その番組の r 番組内容」が表示されます。1^^ 

■条件を変えて、らう一度検索するときは 


イまたは I 戻る] を巧ず 


•制 laa 

ジャンル検索後の画面から、視聴予約や録画予約びでをます。 
くわしくはをご覧ください。 



—ジ 
発ヤ 
家ン 
庭ル 
設別 
定に 
にデ 
ずジ 
る夕 
ル 


i 


を 

探 

ず 
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データ放送を楽しむ 


デジタル放送には、テレビ放送、 BS ラジオ放送、データ放送の分類がありまず。 

に (DOS 年8月現在、 BS ラジオ放送は実施されていません。） 

データ放送では、画面を見なが5ボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。 
データ放送には、独立データ放送と連動データ放送がありまず。 


独立データおお§を見る 



デジタル放送を見ているときに 

2^を巧す 


曰 ▲ ▼で r テレビ操作」を選び、®を押ず 



2画面入/切 


オフタイ7— ： 

切 

消画 

ヴービス切換: 

テレビ 

映像切換 

廠" 

SD 力ード 

使ラ人切換 

標準モード 

操作-巧知音量 

か 


@ ▲▼でけービス切蜘を選び、 
@を巧す 



囚 ▲ ▼で r データ」を選び、©を押す 




2画面入/切 

オフタイマー： 切 


消画 ■ " 

ヴービス切換: データ 
映橡切換 ： 映橡1 
SD 力ード た 
惊う人切換 ：標準モード 
操作-報知音量 小 


Hi テレビ 


B チャンネル八 v を巧して、チャンネル 
のを選ぶ 

番組表 E 回 A か5選局したり、3巧のチャンネルま号を入 
力して選局することちでをます。 

区1 US の指示に従って、リモコンで 
の操作する 

4種類の色ボタン（情」「ホ」「緑」横」ボタン)や ▲ ▼ ◄ ► 
ボタン、巧定ボタンを使って、操作してください。それに1外 
のボタン操作が必要な場合ちあります。 


g 制打 a 

•独立データ放送に切り換えたあと番組表を表示すると、独立デ 
一夕巧送チャンネルのみのま組表が表示されます。 

• データ取得中は画面ち下に ridij が表示されます。 
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テレビ放送に連動したデータが送を見る 

番組によっては、テレビ放送や BS ラジオ放送の内容に合 
わせた情報をデータ放送で提供されることがありまず。 
またデータ放送を利用して、視聴者が U モコンを操作して 
番組に参加でさるテレビ放送などちありまず。 EEESS # 


田 


デジタル放送を見ているときに 
;—夕 

を巧す 


@ 


番組に連動しているデータ放送が表示されます。 


H 画面の指示に従って、リモコンで 
U 操作ずる 

4種類の色ボタン（「青」「ホ」「緑」「黄」ボタ 

ボタン、ミ夹定ボタンを使って、操作してください。それ故外 

のボタン操作が必要な場合もあります。 


連動データ放送を見ているときに「山ボタンをもう一度押すと、テレ 
ビ放送または巨 S ラジオ放送に戻ります。 


•劇店 la 

•番組によってはテレビ放送や巨 S ラジオ放送に連動した情報が、 
自動的にデータ放送に切り換わって表示されることがあります。 
•番組に連動したデータ放送があるかどラかは、番組内容ボタンを 
巧して r 番組内容」画面を表示し、アイコンなどで確認できます。 
•データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービ 
スちあります0 lai 巧 • 

くわしくは放送事業者へお問い合わせください。 

•データ取得中は画面ち下に r 因]」が表示されます。 

•次のよラな場合はデータ放送に切り換え5れません。 

2画面表示中、静止画表示中、 I 「録画実行中、番組ポーズした 
番組の再生中 

























































































•戻る 


•劇 laa 

•マルチビュー放送とは 

ひとつの番組で別の映像や違う角度からなど、最 
大3つの映像を同時に楽しめる放送です。 

• マルチビュー放送や、他の映像信号がない場合は、 
映像は切り換わりません。 


2画面入/切 


オフタイ7— 


サービス切換 


テレビ 


ひとつの番組で複数の映像を放送している番組(マルチビュー放送)を楽しんだり、同じチヤンネルで放送している別の番 
組に切り換えたりできます。 


メニユ— 




デジタル放送を見ているときに 

を巧ず 


呂^ ▼で r テレビ操作」を選び、©を巧す 



2画面入/切 


オフタイ 7— : 

切 

消画 

サービス切換： 

テレビ 

映像切換 

主きお 

SD 力ード 

使う人切換 

標準モード 

操作-報知音量 

か 


▲ ▼で r 映像切蜘を選び、径)を巧す 





SD 力ード 


使ラ人切換 


標準モ—ド 


操作.報知音量 


ル 


▲ ▼で映像の種類を選び、恒)を巧す 


2画面入/切 
オフタイ7— 



ミ肖画 

ヴービス切換： 

テレビ 

映像切換 ： 

副番組1 

SD 力ード > 

使う人切換 

標準モード 

操作.報知音量 

か 


主き組 


副蚕組2 ] 


切り換わる映像の種類は、番組によつて異なりまず。 
たとえば、主番組と副番組1、副番組2が放送されているマ 
ルチビュー放送の場合では、次のように切り換わりまず。 

# * ま翻 ■ I 


►副§^且2ィ 


.副き組 1' 


主き組 
副番組1 
副番組2 




入 

1_I 

+ 

V 

1 ~1 

- 



チヤンネ j レ内の映像を切り換える (映像切換) 


メニュ ー 
今すぐできること^ 
U ンク機器操作 4 

ま組表.予約 


チヤンネル内の映像を切り換える 
デ—夕放送を楽しむ 


テレビを 

使いこなず 
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画面だけを消ず。肖® 

何かをしながらテレビを見るときなど、音声を聞ければしル化いうとさは、消画にすると電力の節約にもなります。 



LCD-26MX20 の場を 


D たュ -1 を押ず 


曰 ▲ ▼で r テレビ操作」を選び、©を押ず 



設定 な 



2画面入/切 


オフタイマー ： 

切 

消画 

サービス 切換： 

テレビ 

映像切換 

映孩1 

SD 力ード 

巧弓人切換 

標準モード 

操作-報知音量 

ん 


@ ▲▼で r 消励を選び、©を巧す 



画面だけが消えます。 

■ LCD-1 9H20X/LCD-1 9MX30B/LCD-1 9MX30S/ 
LCD-19MX30R/LCD-2 巨 MX20 の場合、リモコン 
の律！^を巧すだけで消画にできます。 


■画面を戻したいときは 

電源 L ソがの、何かボタンを巧ず。 

消画 L ソかのボタンを巧ずと、消画が解除されますが、 
巧したボタンの動作はしません。 


脚■打 a 

消画中に予約が開始されると、消画が解除されます。 
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使う人に合わせた設定に切り換える (使う人切觀 


本機を使用ずる人に適した設定に一括で切り換えることびできまず。 
設定は3つのモードか5選べまず。 

それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更ずることちでさます。 



'メニュー 

.▲▼•巧 

戻る 


g 刷打3 

それぞれのモードの設定内容の変更方法について 
は、をご覧ください。 


3 つのモー ドと工場出荷時の設定内容 


項目 

工場出荷時の設定 

標準モード 

家庭モード1 

家庭モード2 

視聴者設定 

切 

シニア 

ジュニア 

芦ノ V ッキリ 

切 

入 

切 

自動読み上げ 

切 

入 

切 

操作音-報知音 

小 

標準 

切 

U モコンキー□ック 

すべてしない 

すべてしない 

すべてしない 


居 ニ ュ-〕を押ず 


曰 ▲ ▼で r テレビ操作」を選び、©を押ず 



1オフタイマー 

切1 

1消画 1 

1サービス切換： 

テレビ1 

1映像切換 

映孩11 

| SD 力ード 1 

1使ラ人切換 

標準モード1 

1操作■報知音量 

か1 


▲ ▼で r 使う人切換 J を選び、©を巧す 



オフタイマー: 切 

ミ肖画 

サービス 切換： 

テレビ 

映孩切換 : 

映橡1 

SD 力ード 

> 

使ラ人切換 

標準モード 

操作-報知音量 

か 


家庭モード1 
家庭モード2 


▲ ▼でお好みのモードを選び、运)を巧す 



1オフタイ7— 

切1 

1消画 1 

サービス切換 

テレビ 

映橡か揚 

映像11 

SD 力-ド 

> 

使ラ人切換 

:家庭モード11 

1操作■報知音量 



B | 標準モード 

家庭モード2 


テレビを 

使いこなず 


使ラ人に合わせた設定に切り換える 
画面だけを消ず 
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操作音などの報知音量の設定をする 


操作音などの報知音の大きさを調整できまず。 
音量は3段階か5選べまず。 



メニュー 

▲ ▼•ミ視 

戻る 


n を巧す 


曰 ▲ ▼で r テレビ操作」を選び、©を押ず 



設定 な 



2画面入/切 


オフタイマー ： 

切 

消画 

サービス 切換： 

テレビ 

映像切換 

映孩1 

SD 力ード 

巧弓人切換 

標準モード 

操作-報知音量 

ん 


@ ▲▼で r 操作•報知音量を選び、©を押す 



E 1 ▲▼でお好みの音量を選び、©を巧す 




卜画面入/切 


オフタイマー: 切 


ミ觸 

ヴービス切換： テレビ 


映孩切換 映橡1 

SD 力ード > 


使う人切換 ：家庭モード1 


1操作■報知音量 か 

G 大 


標準 

rn 
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お知らせや情報を見る 


▲ ▼ で旨冗みたいメールを選ひ、 
@を巧す 


巧部メール 


未読数： 5件 


1® 7/7【放送局変更のお巧6せ】… 1を 

因 7/目 

【予が]の取りミ肖し】… 

口 7/5 

【予が]の取りミ肖し】… 

口 7/2 

【予が]の取り;’肖し】… 

囚 7/1 

【予が]の取り;’肖し】… 


「民る] 


既読メー j レか未読メ ー j レかは、メー <1レ画面のアイコンで確認 
でさます。 


未読メール 
^既読メール 


■ メール画面の続きびあるときは 

▲ ▼ でスク□ールする 


日 内容を確認する 


受信日： 7/7 AM 8：30 


【放送局変更のお巧6せ】 

チャンネル自動設定の居住-隣接地域設定で 
指定した地域の放送局（送信所）び2008年7ち 
旧〜2008年7月2日に変まされている可能性 
がありまず。 

最巧の巧ををお楽しみいただくためには、 
r 設定 J 一 r 初期設定 J 一 r チヤンネル設定 J 一 
r 地上デジタル自動」より 
「巧スキヤン J を行ラことをおずずめしまず。 


戻る」 


因 


■ メール本夕の続きがあるときは 

でスク□ールずる 

■ 他のメールを読みたいときは 

r 戻る1 を巧ず 

読み終わった5、 


臣马を巧す 


•メール(放掛は 

- 31通まで表示できます。 

- 31通似上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 
されます。既読メールがないときは、ちい未読メールから削 
除されます。 


•メ—ュー 



戻る 


メール(内部/放送)を読む 


メール(内部)は、予約に失敗した場合などに、本機か5送 
5れるメッセージでず。 

メール(放送)は、デジタル放送の放送局か5送5れてくる、 
番組などの情報でず。 

本機の電源を r 入」にしたとき、または画面表示を出したと 
きに「回未読あり」が表ちされた場合は、まだ読んでいな 
い(未読)メールがありますので、 L ソ下の手順でメールの内 
容を確認してください。 


区 ニ ュ-〕 を押ず 


ra ▲▼で r お知らせ•情報 J を選び、 
©を巧す 


1にュ— 

今すぐできること 

m 

IJ ンク機器操作 4 

ま組表.予約 


テレビ操作 

口 


お知5せ•情報 nu \ 



メール（巧部） 


メール（放を） 


ボード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 

D 

因ったとさは 


▲ ▼で r メール(内部)」または 
r メール(放送)」を選び、©を巧す 


I メール（が送） 


ボード （ CS ) 


1 メニュ— 

今すぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

ま組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 



B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


困ったとさは 


g 劇打 a 

• メール(内部)は 

-1日通まで表示できます。 

-10通拟上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 
されます。既読メールがないときは、ちい未読メールから削 
除されます。 

-内部メールは、予約が失敗したときなどに送られてくる重要 
な情報です。内部メールの内容は、必ずご確認ください。 






テレビを 

使いこなず 


お知らせや情報を見る 

操作音などの報知音量の設定をずる 


巧 































































お知 5 せや情報を見る(っづき) 



メ—ユー 
ミ焼 

戻る 


放送局か5のお知5せ(ボ-ド)を読む 


ボードとは、110度 CS デジタル放送を受信している場合 
のみ送5れて < るメッセージでず。 

L ソ下の手順でボードの内容を確認してください。 


Q ▲▼で読みたいボードを選び、 
©を巧す 


を;ードに S ) 


[ _I 000 0000 

00000 ボードタイトル [00000] 
00001 ボードタイトル [00 叫 1] 


00002 ボードタイトル [00002] 


00003 ボードタイトル [00 叫 3] 

00004 ボードタイトル [00004] 

00005 ボードタイトル [00005] 

00006 ボードタイトル [0000 目 ] 

00007 ボードタイトル [00007] E 

L 房る J 

■ ボード画面の続きがあるときは 


n 窗を押して110度 CS デジタル放送を 
選んだ状態で2^を巧ず 


でスク□ールする 

•制 laa 

ボードは最大已〇個まで表示でをます。 


口 ▲▼で r お知らせ•情報 J を選び、 
@を巧す 


メニユー 


今すぐできること 

m 

U ンク機器操作 A 

番組表-予約 

お 

テレビ操巧 

口 



メール（巧部 ) 


メール（が送 ）_ 
ボード （ CS) 
B-CAS 力ード情報 
アンテナ受信レベル 
因ったとさは 


お知 5 だ • 酬 ^^ I 


@ ▲▼で r ボ-ド (CS)」 を還び、 
口^运)を巧す 


■ メニュ - J 

今すぐできること 

m 

リンク機器操作 4 

ま組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 


[お知らせ.情報 i^C 



メール（巧部） 
メール（が送） 


ボード (CS) 


B-CAS 力ード情報 
アンテナ受信レベル 
困ったとさは 


回 内容を確認する 


ボードに S ) 


[ _I 000 0000 

邮邮 2 ポードタイトル [00002] 


00000 双方向サービスのご利用には、双 
方向会員への登録（無料）びが要でず。 

双ち向会員に登録済みのちは、会員情報の照 
会 • 変更 • 退会びできまず。 


■ ボード本文の続きがあるときは 

▲ ▼ でスク□ールずる 

■ 他のボードを読みたいときは 

I 戻る]を巧ず 


因 


読み終わったら、 

2^を巧ず 
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メニュー 

.▲▼•巧 

戻る 



B - CAS 力ードの情報を確認する 


B - CAS 力ードの力ード識別、力ード ID 、 グループ ID を確 
認でさまず。 


区 ニ ュ-〕を巧ず 


ra ▲▼で r お知らせ•情報 J を選び、 
©を巧す 


。ニ ュ- 

今すぐできること 

m 

IJ ンク機器操作 ^ 

ま組表.予約 


テレビ操作 

口 


お知6せ•情報[〇]( 


メール（巧部） 


メール（放を） 


ポード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 
困ったとさは 


▲ ▼で 「 B - CAS 力ード情報 J を選び、 
©を巧す 


メール（巧部） 



メール（巧送） 


ボード ( CS ) 
アンテナ受信レベル 


困ったとさは 


情報を確認する 


- CAS 力ード情報 


力ード識別 
力ード I D 
グループ I D 


1234 5678 9012 3456 7890 


1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 


9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 


7890 

7890 

7890 

7890 

7890 

7890 

7890 




回 確認した！5、を押す 



困ったとさの問い合わせ巧を確認する 


「お客さま欄炎センター」の電話き号を表示しまず。 


区 ニ ュ-〕をがず 


ra ▲▼で r お知5せ•情報 J を選び、 
@を巧ず 



メール（巧部） 


メール（放を） 


ポード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 
困ったとさは 


▲ ▼で r 困ったとさは」を選び、 
@を巧す 


1にュ— 

今すぐできること 

嗎 

リンク機器操作 4 

ま組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 




問い合わせ先を確認する 


テレビの使い方び分か5ないとを、調子が悪いときは 
下記の「お客様ホ目設センター」までご運経ください。 


0120-139-36! 


無料） 


曰確認 I 


互を巧す 


テレビを 
ほいこなず 


お知らせや情報を見る 
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デジタル放送の受信が兄を確認する 


ヴンテナ受信レベル) 


デジタル放送視聴中に画質が低下したとさ、番組盾報が取れないときなどは、受信状況を確認することができます。 
受信レベルの数値がアンテナの向さをミ央める目安になりまず。 


g 劇店 la 

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力巧雑音 
電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとな 
ります。安定して視聴できるレベルは「22じ(上」が目 
安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によ 
つて数値が大きく外れることがあります。 

地上デジタル放送の受信可能地域については、總務省 
地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 
へお問合わせください。 



メ —ュー 

▲▼•ミ賄 

戻る 


I 地上デジタルだな§を見ているとき 

田匹ヨ对甲ず 


@ ▲▼で r お知らせ-情報」を選び、 



今すぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

番組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 


お知らせ■情報 ( Bj [ 



メール（巧部） 

メール（巧を） 

ボード （ CS ) 
B - CAS 力ード情報 
アンテナ受信レベル 
困ったとさは 


©を巧す 


因 


▲ ▼で r アンテナ受信レベル」を選び、 
©を巧す 




メール （内部） 

メール （巧を） 

ボード ( CS ) 
B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


困ったとさは 



アンテナ設定 


受信レベルび最大になるよラに 
アンテナのち向を調整してください。 


周液致帯 ：I UHF I 


還がネットワーク：地上 Digital 


受信レベル ： 

現を 


虽大 


2 2 


2 3 


こ戻5 ] 


囚国を巧す 


地上デジタル放送び受信でさない、または 
受信でさないチヤンネルがある場合は、「地 
上デジタル放送を見るには」田^をご覧 
<ださい。 
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メニュー 

▲▼•巧 

戻る 


BS デジタル放送を見ているとを 


区 ニ ュ-〕 を巧ず 


@ ▲▼で r お知らせ•情報」を選び、©を巧す 



I お知らせ-情報[〇1[ 


メール（巧部） 


メール（がを） 


ボード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


困ったとさは 


▲ ▼で r アンテナ受信レベル」を選び、 


メール（巧部） 


©を巧す 

■ メニュ ー 


今すぐできること 

m 

リンク機器操作 

為 

番組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 


メール（がち） 
ボード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


!お知らせ.情報 nl 


C 


困ったとさは 


•劇 laa 

アンテナ電源については ME かをご覧ください。 


電源供給が必要なアンテナをお使いの場合には、 
アンテナ電源を[テレビ連動]に設定してください。 
くわしくは取扱説明書をご覧ください。 


アンテナ電源 


J 供給しない 
0テレビ連動 


現在チヤンネル：日 S 181 ch 
還巧ネットワーク ： BS Digital 

受信レベル 


現在 


最大 

2白 


3 2 


戻る .1 


最大 


受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大 
の入カレベル。受信レベルが26政上になると、表示が緑 
色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向をミ央 
めます。 

最大値び入力をれるよ5、アンテナを動かして<ださい。 


「現在 1 

この値が r 最大」の値に近づくように、 
アンテナを動かします。 



区 ニ ュ-]を巧ず 


テレビを 
ほいこなず 


デジタル放送の受信状況を確認ずる 
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u アリンク巧応機器を操作する [U ア U ンク (REAUNK)] 


U ア U ンク機能は、 U ア U ンク対応機器にて使用可能です。 

U ア U ンク対応機器 （< REAUI ^ □コマークのあるブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーなど）を本機の 
HDMI 入力に接続ずると、本機の U モコンで接続機器の主な操作(再生など)がでさます。 U ア U ンク対応機器の取扱説明 
書も合わせてご覧ください。（仕様は予告なく変更ずることがありまず。） 

■ 本機でリアリンク機能を使うには、次の設定になっていることび必要です。 

メこュー」イ設定」イ機能設定い ru ンク設定」で ru ンク制删を r 入」に設定しておいてください。 

くわしくは HED をご覧ください。 

続機器 I …接続機器側ち U ンク使用可能な設定にします。くわしくは U ア U ンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。 



メニュー 

▲ ►•ミ兢 

戻る 

色ボタン 


g 劇打 a 

•他社製の機器を HDM 胺続した場合、リアリンク巧 
応機器と認識し、メニユーに r リンク機器操作」など 
の表示が出て、接続機器側の操作の一部ができるこ 
とがありますが、その動作につきましては保証の巧 
象ではありません。 


• リアリンク巧応機器の操作に使える本機のリモコン 
ボタンとはた5きは、下表のようになりまず。 


本機の 
リモコン 
ボタン 

操作パネル 
表お中 

操作パネル 
非表示中 

▲ 

再生 

上 

▼ 

停止 

下 

► 

早送り 

ち 

◄ 

早戻し 

左 

1戻る1 

操作パネル終了 

戻る 

© 

- 

決定 

青 

口 

一時停止 

青 

帝 

口 

録画停止 

ホ 

縁 

口 

戻しち向へスキップ 

緑 

黄 

□ 

ちりち向へスキップ 

黄 


固ぉ願ぃ/ 

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 
を r 切」にした場合は、本機の電源を入れ直し 
てください。 
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リアリンク対応機器の操作のしかた 


田を巧す 


呂 


▲ ▼で r リンク機翻割乍」を選び、 




操作パネル 

mm-m _ 

巧生 U スト 
ディスク切換 
-発歸画 
録画停止 

レコーダー里源オフ 
が部アンプ連動 ：切 

レコーダー巧巧化※ 


©を巧す 


因 ▲ ▼で操作したし傾目を選び、©を巧す 



操作パネル 
機能一質 


再生リスト 


-発録画 
録画停止 


レコ—ダ—電源オフ 

か部アンプ連動 ：切 


レコーダー初期化* 


《2008年降発売のリア 
リンク対応機器 （ DVR - 
DS 120 を除< : 2009 
年10月現在）をご使用の 
場含は、「レコーダー巧] 
期化」ち表示されます。 


操作ノ（ネル . 操作パネルを表示して、本機のリモコンで 

接続機器の再生などをします。 曲抽ホ • 

機首 g —覧 . 接続機器の設定などを行ラ画面が表示され 

ます。 

再生リスト . レコーダ^の r 再生リスト画面」を表示しま 

す 。 w が • 

ディスク切換 . 接続機器が複数の記録媒体を持つ場合、再 

生や録画をする媒体を切り換えます。 

一発録画 . 視聴中のデジタル放送を今すぐ録画開始し 

ます0 ■ asi * 

録画停止 . 一発録画を停止します。 

レコーダー電源オフ…本機のリモコンで接続機器の電源を切りま 

す。 ■が。 • 

夕 1* 部アンプ連動 . 本機のリモコンで、対応する AV アンプの音 

量を調節できます。 

レコーダー初期化※•••レコーダーの r らくらく設定画風を表示し 
ます。 


El 本機のリモコンで操作ずる 




















































































例： HDMI で接続したリアリンク対応機器の再生を行う 


区 ニ ュ-〕を巧ず 


g ▲▼で r リンク機器操作」を還び、©を押す 



番組表.予約紀 
テレビ操作 〇 
お知らせ■情報 CD 
設定 な 


リンク機器操作 


操作パネル 


機能一質 
再生リスト 


ディスク切換 


-発録画 
録画停止 


レコーダー要源オフ 
か部アンプ連動 ：切 


レコーダー 初期化※ 


▲ ▼で r 操作ノはル」を選び、©を巧ず 


《2008年降発売のリア 
リンク対応機器 （ DVR - 
DS 120 を除< : 2009 
年10月現在）をご使用の 
場含は、「レコーダーネリ 
期化」も表示されます。 


「操作パネル」は、リモコ 
ンのカバーの中のリンク 
操作ボタンでち表示させ 
ることがでをます。 

■sister 



早戻しイイ • ►►早送り 

■ / 

停止 


二でメニュ ー 


2] 一時惇止 
TW ] 録画停止 
I 緑1 前スキップ 
^次スキップ 


厦氧で終了 


「操作パネル」が表示されます。 

操作パネルが表示されている間、►ボタンと色ボタンは 
パネルに表示された機能が割り当てられます。 

▲を巧ず 

再生が始まります。 


本機の 
リモコン 
ボタン 

操作パネル表示中に 
割り当て5れる機能 

本機の 
リモコン 
ボタン 

操作パネル表示中に 
割り当て5れる機能 

▲ 

再生 

青 

口 

-時停止 

▼ 

停止 

ホ 

口 

録画停止 

► 

早送り 

緑 

口 

戻しち向へスキップ 

◄ 

早戻し 

黄 

□ 

送りち向へスキップ 

い 二： H 

本機のメこ; L-ii 面を就 

r^¥i 

操作パネル終了 


日操作が終わった！5、屋司を巧ず 

「操作パネル」が消えます。 
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リンク操作ボタン 

'メニュー 

▲▼◄►•ミ賄 

•戻る 

•色ボタン 


•劇 laa 

*1 ■操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的 
に消えます。 

• リアリンク対応機器が電源 r 切」の状態でち、「操作 
パネル」を表示させると数秒後に自動的に電源「入」 
になります。 

• リアリンク対応機器で選択されているディスク 
(HDD や DVD など)が再生されます。 

•次のよラな場合は、リンク操作ボタンを押してち 
「操作パネル」は表示されません。 

-メニュー表示中 
-らくらく設定中 
- 2画面表示中 MSiSiB 
-静止画表示中 MSBim 

- r メニュー」イ設定」イ機能設定い r リンク設定」 
で「リンク制御」が r 切」に設定されているとさ 


IMiCtf# 

•接続した HDMI 機器が、リアリンクに対応してし、 
ないとさ 

♦他社製の機器を HDMI 接続した場合、リアリンク対 
応機器と認識し、メニユーに r リンク機器操作」など 
の表示が出て、接続機器側の操作の一部がでさるこ 
とがありますが、その動作につさましては保証の巧 
象ではありません。 

• リアリンク対応の当社製品の取扱説明書ら合わせて 
ご覧ください。 


テレビを 

使いこなず 


U ア U ンク対応機器を操作ずる 




























































































リア IJ ンク巧応機器を操作するり づき） [リアリンク ( REAUNK )] 



消音ボタン 
音量ボタン 

メニュー 

▲▼◄►•ミ热 

戻る 


例： HDMI で接続したリアリンク対応 レコーダーの 電源を切る 

田国を押す 


g ▲▼で r リンク機器操作」を選び、 



©を巧す 


@ ▲▼で r レコーダ電源オフ」を還び、 
©を巧す 



《2008年降発売のリア 
リンク対応機器 （ DVR - 
DS 120 を除< : 2009 
年10月現在）をご使用の 
場含は、「レコーダーネリ 
期化」ち表示されます。 


リアリンク対応レコーダーの電源が「切」になります。 


g 劇打 a 

•次のよラな場合は、「リンク機器操作」のサブメニユ 
一は選べません。 

- 2画面表示中 
-静止画表示中 usm 

- r メニ a -」 イ設赴イ機能設定い r リンク設定」 
で「リンク制御」が r 切」に設定されているとき 

laiic か 

•接続した HDMI 機器が、リアリンクに対応してい 
ないとさ 

•他社製の機器を HDM 胺続した場合、リアリンク巧 
応機器と認識し、メニユーに r リンク機器操作」など 
の表示が出て、接続機器側の操作の一部ができるこ 
とがありますが、その動作につきましては保証の巧 
象ではありません。 

• リアリンク対応機器の取扱説明書ち合わせてご覧く 
ださい。 
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を巧す 


Q ▲▼で r リンク機器操作」を還び、 
©を巧す 

▲ ▼で r 外部アンプ連動」を選び、 
爲を巧す 


リンク機器操作 


操作パネル 


U ンク機器操作 1 

蚕組表-予約 

輪 

テレビ操作 

口 

お知5だ-情報 

回 

設定 

巧 

_ ] 


I 機能一覧 
I 再生リスト 


ディスク切換 


■発録画' 

録画停止 


レコーダー電源オフ 


外部アンプ連動 


レコーダー初期化* 




《2008年 W 降発売のリアリンク対応機器 (DVR-DS120 を除く： 2009 
年10月現在)をご使用の場含は、「レコーダー初期化」も表示されます。 


▲ ▼で rxj を選ぶ 



リンク機器操作 


操作バネル 


機能一質 


再をリスト 


ディスク切換 


■発録画 
録画停止 


レコーダー里源オフ 
が部アンプ連動：入 


レコーダー巧期化* 


百 


「入」でテレビは消音され、 AV アンプの電源が r 入」になり、 
本機のリモコンで音量を調節できるようになります。 


目 


本機のリモコンの音量+ — 、 
音量を調節ずる 


で 


劇打 a 

•外部アンプ連動 r 入」にすると、降、テレビ電源と連動してア 
ンプの電源が立ち上がります。 

アンプに電源が入るとテレビの音声は消音されます。 

これらが基本的な動作ですが、接続される製品により動作は異 
な0ます。 

•音量+—を押した直後に r アンプ音量+」（または一)の表示が 
出ることがあります。 

•音量+—を押し続けて音量調整すると画面表示の数字が変わら 
ないまま音量が変わる場合があります。ボタンを放すと表示が 
かわりそのときの音量が表示されます。 

•本機でへッドホンをご使用中は、外部アンプか!5はテレビの音 
は出ません。 

• メニューの r 音声出力設定」一 r 接続機器切換」を r サブウー八一(可変)」 
に設定されているときは、「外部アンプ連動」は「刷にしてくださし、。 


SOO 白年 W 降発売のリアリンク巧応レコーター （ DVR - DS 120 
を除く： 2009年10ち現を)をごほ用の場をのみ設までをまず。 


区 ニ ュ-〕 を巧ず 


S ▲▼で r リンク機器操作」を選び、 
爲を押す 



リンク機器操作 


操作パネル 


機能一覧 


再生リスト 


ディスク切換 


■発録画 


録画停止 


レコーダー電源オフ 


外部アンプ連動 


レコーダー巧期化※ 


▲ ▼で r レコータ初期化」を選び、 
©を巧す 


操作パネル 



機能一覧 
再をリスト 
ディスク切換 


■発録画 


録画停止 


レコーダー電源オフ 
か部アンプ連動：切 


リア IJ ンク対応レコーダーの「らくらく設定画面」が 
表示されまず。 

本機の IJ モコンで操作でさます。 

画面の指示にしたがって設定してください。 


ミ肖音 





例： HDMI で接続した HDM ロント □- ル対応 AV アンプ 
の音量を調節ずる 


例： HDMI で接続した U アリンク対応レコーダーの「らく 
5 く設定」をずる 


テレビを 

使いこなず 


U ア U ンク対応機器を操作ずる 


巧 
























































































デジタル臟一発録画で録る [リアリンク ( REAUNK ) を使って録别 


一発録画とは、 Ir システムやリアリンク機能を使って、テレビから簡単にデジタル放送の録画を開始できる機能でず。 
視聴中のデジタル放送を今ずぐ録画したいときに便利です。 

体機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。） 



••測 laa 

•リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用 
可能です。リアリンク対応機器の取扱説明書ち合 
わせてご覧ください。仕様は予告なく変更するこ 
とがあります。 

•デジタル放送をご覧になるときは、「一発録画」機 
能をいつでも、すぐにご利用いただけるように、 
リアリンク対応レコーダーの電源を「入」にしてお 
<ことをおすすめします。 

「メニュー」^「設赴イ機能設赴イリンク設定」 
で r テレビ電源入連動」と r テレビ電源切連動」を 
「入」にしておくと便利です。 

•本機のチューナーでデジタル放送を見ているとき 
は、視聴中のデジタル放送の番組データをレコー 
ダーに送り、レコーダーでチヤンネルを切り換え 
て録画します。 

• レコーダー側のチューナー （HDMI1 または 2) で 
デジタル放送を見ているときは、レコーダーが選 
局している番組をそのまま録画します。レコーダ 
一の録画ボタンを押した場合と同じ動作となり、 
録画停止をするまで最長8時間録画を継続します。 

• 録画モード(画質)は、レコーダー側で設定されてい 
るモードになります。くわしくは、レコーダーの取 
扱説明書をご覧ください。 

•他社製の機器を HDMI 接続した場合、リアリンク 
巧応機器と認識し、メニューに r リンク機器操作」 
などの表示が出て、接続機器側の操作の一部(一 
発録画など）ができることがありますが、その動 
作につきましては保話の巧象ではありません。 

• リアリンク機能を使用するときは接続機器側ちリ 
ンク使用可能な設定にします。設定方法は接続機 
器の取扱説明書をご覧ください。 

• Ir システムとリアリンク対応機器を両方接続して 
いる場合は、「メニュー j-^r 設定」-* T 機能設定」-* ■ 
「リンク制御」を「入」にしておくと、リアリンク巧 
応機器に一発録画します。 

• レコーダーの番組情報が十分に取得されていない 
と、録画番組が特定できず動作ができないことが 
あります。レコーダー購入直後などはレコーダー 

>の番組表が利用できるように番組データを受信し 

) てか5ご使用ください。 



リアリンク対応のレコーダーで録る 


レコーダーがデジタルチューナー内蔵の場合、レコーダー側のデジ 
タルチューナーを使って簡単にデジタル放送を録画することがでさ 
ます。 

H 遭を 押す 

またはメニューか！5「一発録画」を選ぶ 

口^ューか 5 の還び な居1 

① 胃を f 甲ず 

② ▲▼で r U ンク機器操作」を選び、@を巧ず 

③ ▲▼で「一発録画」を選び、运)を f 甲ず 

画面ににの番組の録画が開始されました」の表示が出て、録画を開始 
します。 

レコーダーが電源「切」の状態でち自動で電源が「入」になり録画が始ま 
ります。 


2008年 W 居発売のリアリンク巧応レコーダー ( DVR - DS 12□を际 
< : 2009年1□月現巧)をごほ用の場を、一発録画中の番組び終了 
ずると自動のに録画を停止しまず。レコーダー電源を r 入 J にして録 
画をおめた場を、録画信止を自動のに電源 r 切 J にしまず。 


録画を信止したいとをは 

呂を巧す 


@ ▲▼で r リンク機翻割乍」を選び、 




操作パネル _ 

機自卜覧 
巧生 U スト 
ディスク切換 
-誇録画 

録画停止 — 

レコーダー里源オフ 
が部アンプ連動 ：切 

レコーダー初期化* 


©を巧す 


0 ▲▼で r 録画停山を選び、©を巧す 


《2008年降発売のリア 
リンク対応機器 （DVR- 
DS120 を除< : 2009 
年10月現在）をご使用の 
場含■は、「レコーダー巧] 
期化」も表示されます。 


•「操作パネル」を表示させて、停止させることちできます。くわしく 
は lasisBsjc# をご覧ください。 



録画を停止します。 

































































[ Ir システムを使って録る] 



Ir システムを使って録る 


Ir システムを使った録画 ( Ir 録画)をずる場合は、録画する 
レコーダーに合わせて Ir システム設定をしてください。 


laiiasi 

当社製 DVD レコーダーの高速起動対応機種 r 楽レコ 
HE / HG シリーズ」をご使用の場合は、さ5に録画操作が 
簡単でず。 


当社毁の レコーダーで 録る場を 


田 


デジタル放送を見ているときに 


-発麵 

囚 


を巧ず 


画面に r デジタル放送の録画が開始されました」と表示され、 


録画を停止したいとをは 

呂もぅ-度 

-発麵 

囚 

を巧す 


因 


下の画面が表示された5、 

イ►で r 解除+停山を選び、 
@を巧す 


—発録画解除 


—発録画により、更源、チヤンネルを固をしていまず。 
固定を解除し、 DVD / VTR を停止しまずか？ 

(別のま組を録画しているとさは、惇止しないでください。） 


解除しない 


I 解除のみ J 


祗刷打 a 

•八イビジョン放送の録画は、地上アナ□グ放送と同等の画質に 
な0ます。 

•一発録画中に電源ボタン、放送の種類切り換えボタン、数字ボ 
タン、番号入カボタン、チャンネル八 v ボタン、入力切換ボタ 
ンのいずれかを巧したとをにち、手順回の画面を表示します。 

•手順回で r 解除のみ」を選ぶと、録画中のまま、チャンネル切り 
換えなどの操作ができますが、録画内容が変わってしまいます 
のでごを意ください。 

•当社製 HDD り、ードディスク）内蔵 DVD レコーダーでは HDD に 
録画します。 

• DJ - V 210、 DJ - MC 211、 DJ - R 1000、 DVR - DS 10000 に 
は対応しておりません。 

当社製高速起動対応レコーダ- 


下記の当社製 DVD レコーダーが高速起動に対応しています。 
に008年8月現抵 

DVR - HE 已 0 W 、 DVR - HE 10 W 、 DVR - HG 86 曰、 
DVR - HG 76 己、 DVR - HE 760、 DVR - HE 660、 
DVR - HE 8 曰0、 DVR - HE 6 曰0、 DVR - HE 700、 
DVR - HE 600、 DVR - HE 已〇0、 DVR-HE lOWSD 


因 お願い/ 

•必ずレコーダーの r 入力 ULi )」 と本機の「デジタル放送出力」を 
つないでください。 

•高速起動対応機器外の当社製レコーダーではあらかじめレコ 
ーダーの電源をオンにしてください。 

•当社製ビデオー体型 DVD プレーヤー ( HDD なし）では、 Ir システ 
ム設定をビデオ1にしてください。ビデオテープに録画します。 
レコーダーのモードをビデオモードにして < ださい。 

•当社製ビデオー体型 DVD レコーダー ( HDD なし）では、 Ir システ 
ム設定を DVD レコーダー1にしてくださし、 DVD に録画します。 
•次の機種ではあらかじめレコーダーを外部入力1 ( L 1) に切り換 
えてください。一発録画では、入力切換動作をしません。 

に008年8月現在） 

-ビデオー体型 DVD プレーヤー 

DJ - VY 220、 DJ - GM 10、 DJ - VG 已〇 0 P 、 DJ - VG 130、 
DJ - VG 230 P 、 DJ - GM 11、 DJ - V 2 曰0、 DJ - VP 2 曰0、 
DJ - V 260 

-ビデオ ー体 型 DVD レコーダー 

DVR - S 300、 DVR - S 310、 DVR - HS 31 已 
- DVD レコーダー 

DVR - T 100、 DVR - T 1 10 


デジタル放送を-発録画で録る 


デジタル放ちを 
録る/^^^ずる 
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デジタル放送を一発録画で録るり づき） [ Ir システムを使って録る] 



Ir システムを使つて録る(つづき) 


I 他社毁の レコーダーで 録る場合 _ 

^^ pTI レコ-ダ—の電源を入れる 

準備り1レ〕ーダーの入力を 

&本機の r デジタル放送出力_!とつないだ 
入力に切り換える 


準備 I つ1 DVD レ〕ーダーに録画する場合は、 

W 録画するディスク ( DVD 、 HDD ) を選ぶ 



デジタル放送を見ているときに 

Pfn を巧す 

画面ち下に r デジタル放送の録画が開始されました」の表示が出て、録 
画を開始します。 


録画を厚止したいとまは _ 

@もう一度 gj を巧す 

El 下の画面び表示されたら、 

のイ►で r 解除+停山を選び、®を巧す 


に一凳録画解除 


一発録画により、電源、チヤンネルを固をしていまず。 

固をを解除し、 DVD / VTR を停止しまずか？ 

(別の番組を録画しているとさは、停止しないでください。） 


^解除しない I 


[ 解除®み I 


お除+停止 


•劇 店 la 

■八イビジョン放送の録画は、地上アナ□グ放送と同等の画質になります。 
•一発録画中に電源ボタン、放送の種類切り換えボタン、数字ボタン、番号 
入カボタン、チャンネル八 v ボタン、入力切換ボタンのいずれかを巧し 
たときにち、手順回の画面を表示します。 

•手順因で r 解除のみ」を選ぶと、録画中のまま、チャンネル切り換えなどの 
操作ができますが、録画内容が変わってしまいますのでご注意ください。 

• 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のた 
めの機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再 
生目的でらビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質努化する 
場合がありますが、機器の問題ではありません。 

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続して 
お楽しみください。 
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本機では、デジタ j レ放送の視聴予約と録画予約がでさまず。 


視聴予約 


番組開始時刻の数十秒前になると、自動で予約し 
たチヤンネルに切り換えます。 

見逃したくない番組があるとさに設定しておくと 
便利です。 

予約設定後、本機の主電源を r 切」にしていると、視聴予約 
は実行されません。 

電源 r 切」（待機状態)でち、自動で電源 r 入」になり、画面に 
r このまま視聴するときは、電源似外のボタンを押してく 
ださい」と表示されます。この間に何ち操作がないと、1已 
分後に自動で電源が切れます。何か操作をして1己分 
視聴を続けると、予約番組終了後ち電源は切れません。 
続きの時間で2つ拟上の番組を視聴予約して電源を r 切」（待 
機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作 
をしないと、2つ目の番組開始時間に電源が入らないこと 
があります。 


録画予約 


ru ンク録画」と rir 録画」の2種類あります。 

(本機のみでは録画でさません。） 

U ンク録画 

HDM I 入力端子に接続した U ア U ンク対応レコー 
ダーに録画予約ずる機能です。 

「 If 録画 I 

デジタル放送出力端子に接続したレコーダーに録 
画予約する機能です。 

番組開始時刻の数十秒前か5、予約したチャンネ 
ルの映像と音声をデジタル放送出力端子か5出力 
しまず。画面ち予約したチャンネルの映像に切り 
換わりまず。 

予約設定後、本機の主電源を r 切」にしていると、録画予約 
は実行されません。 

U ア U ンクや Ir システムを使わずに録画予約ずる場 
合は、レコーダー側でも予約設定をしてください。 

U ア U ンクや I 「システムを使つて 本機で録画予約 
する場合は、 レコーダー (ビデオや DVD レコーダ 
-) 側の予約設定は不要でず。 


祗刷打3 

• 著作権保護されたま組をビデオデッキなどで録画する際、著作 
権保護のための機能がはた5き、正しく録画できません。また、 
この機能により、再生目的でちビデオデッキを介してモニター 
出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題 
ではありません。 

著作権保護されたま組を視聴する場合は本製品とモニターを直 
接接続してお楽しみください。 

•r ダビング 10 J (コピ ー9 回+ムーカ回话組の録画について 
U ンク録画ではレコーダーでのダビング10動作となります。 
(ただし、デジタル放送番組によってはダビング10動作になら 
ない場合もあります。） 

Ir 録画ではレコーダーへ1回だけ録画することができます。（ビ 
デオへの録画を除く） 


• 重複した予約の優先順位について 

■J アリンクを使わないモ約の場合 

※リアリンクによる予約の場合はレコーダーの取扱説明書をご 
覧< ださい。 

■ 放送時間が重なったり連続しているとをは 

先に始まる番組が優先されます。 

後から始まる番組は、先に始まった番組が終了した30秒〜 
4已秒後から録画されます。 

また、予約は重複していなくても、前の番組が延長され 、そ 
れに対応する設定の場合で、結果的に予約が重なつ 
てしまった場合ら同じです。 


巧に始まる番組 

終了 

開始 



後から始まる番組 


開始 3日砂〜 
45秒を 


] 部分は録画されません。 


■ 開始時刻び同じときは 

次の優先順位で予約されます。 

-番組指定予約が時刻指定予約より優先されます。 

■ 指定曰予約、毎週予約、毎日予約の順で優先されます。 

■ CSK CS 2、 巨 S 、 地上デジタルの順で優先されます。 

■ CSK CS 2、 目 S デジタル放送の場合は、3お番号のル 
さいちが優先されます。 

. 地上デジタル放邀 D 場合は、「メこュー」^「設定卜「初 
期設赴^「チヤンネル設赴^「地上デジタルチヤンネル 
スキップ」 E 1 B みにおいて上に表示されるチヤンネル 
が優先されます。 

優先された予約が終了したときに、まだ他方の予約が放送時 
間内であった場合は、先に予約されていた番組が終了した 
30秒〜4曰秒後から録画されます。 


有料番組 

終了 

開始 

無料蓄組 



開始 3日砂〜 

45秒を 


] 部分は録画されません。 


視聴予約と録画予約について 


視聴予約と録画予約について 
デジタル放送を-発録画で録る 




デジタル巧をを 
録る/^^^ずる 










































録画予約の前に 


この液晶テレビに接続したビデオや DVD レコーダーなどを使って、デジタル放送を録画予約できます。 

予約の手順は、レコーダーとの接続方法によって異なりまず。 

0リアリンクで録画予約するとさ ^ 

リアリンク対応レコーターの録画予約を、本機の予約登録画面を使ってします。レコーターの HDD ( A — ドデイス 
ク）に録画されます。 



固ぉ願ぃ/ 

•リア IJ ンクで録画で約するためには、事前に次の接続と設 
定びが要です。 

-本機とリアリンク対応レコーダーを HDMI ケーブル(市販 
品)で接続してくたさい。 

-「メニユー」^「設定卜「機能設赴^「リンク設赴で「リン 
ク制御」を r 入」に設定して、リアリンク機能を使える状態 
にしておいてください。 

. レコーダー側も リアリンク機能を使える設定にしておい 
てください。また、デジタル放送を受信できるよラにア 


ンテナ接続などの準備ち必要です。くわしくはレコーダ 
一の取扱説明書をご覧ください。 

• 20曰8年菌発売の IJ ァ IJ ンク対応機器 ( DVR-DS ] 20を 
除く： 2009年1□月現在）をご使用の場合は、録画予約時 
に予約の重複、 HDD 残量が少ない、などをお知5せします。 
リアリンクを使ってテレビから録画予約した番組も本機の 
番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができます。 

それ政外の機器の場合は、レコーダーの予約一覧画面で確 
認してください。 


を Ir システムで録画予約するとさ _ 

予約した時刻になると、 Ir システムからの信号でレコーダーの電源が入り、録画が開始されます。 



固ぉ願ぃ/ 

•予約したときは、本機の主電源を r 切」にしないでください。 
• レコーダーは、録画可能な状態（テープやディスクを入れ、 
入力や録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使っ 
て電源を切ってください。 

• 録画するレコーダーに合わせて、 Ir システム設定をしてくだ 
さい。田 

(一部の機種では使用できないちのがあります。） 

■当社製の レコーダーを お使いになる場合は、必ず レコーダ 
一の入力1端子 ( L 1) におつなざください。 



•劇打 a 

•八イビジョン放送の録画は、地上アナ□グ放送と同等の画 
質になります。 

• データ放送は録画できません。 

• 20 日4年政降発売の兰菱製 DVD レコーダーは、 I 「システム 
での予約録画に対応しています。 

•こ力国語のデジタル放送を予約録画中は本体スピーカか5 
主音声/副音声が合わせて出力され、「ま」「副」 r 主/副」に 
切り換えることができません。 

• Ir システムをご使用になる場含は、別売の Ir ケープルが必要 

です。 ISKi !# 



































































@ リアリンクや Ir システム吞梗ねずに録画予約するとき 


予約した時刻に合わせて、レコーダー側でも録画予約が必要です。 





-sL= 


玉 


可 


レコーダー 

(ビデオデッキや DVD レコーダー など） 


励ぉ願い/ 

■予約したときは、本機の主電源を r 切」にしないでください。 
■レコーダーは、録画可能な状態（テープやディスクを入れ、 
入力や録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使つ 
て電源を切ってください。 


劇 cia 

•八イビジョン放送の録画は、地上アナ□グ放送と同等の画 
質になります。 

• データ放送は録画できません。 

•こ力国語のデジタル放送を予約録画中は本体スピーカか5 
ま音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」 r 主/副」に 
切り換えることができません。 


9録画予約に関するご注意 

録画予約ずるとさは、じ TF の点にごま意くださし、。 
0©^^ ①接続のとき(共通） 


* 本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画でさません。 

• 予約した時刻が重なつていると正しく録画/視聴できません 。 taesm 

• DVD レコーダーに録画する場合は、ディスクの状態、種類により正しく録画できないことがあります。くわしくは DVD レ 
コーダーの取扱説日月書をご覧ください。 


©@の接続のとき(共通） 


• 番組表やジャンル検索か5の予約は1週間先まで予約でをます。 laiiE * 

•時刻指定予約は31日先まで予約できます。田 

* ま組表やジャンル検索か己の予約と時刻指定予約を合わせて1巳件まで予約できます。田 
* 予約内容を確認できます。 iam»> 

* 未契約のチャンネルは、録画でさません。 

•コピープ□テクシヨンにより、番組によっては録画ができない場合があります。 

* 字幕放送を録画するときは、あ5かじめ字幕の設定を行ってくださしん 

* 前のま組び延長される可能性がある場合は、「予約変更自動追従」で放送時間の変更に対応するかどラか設定してくださしん 


©の接続のとさ 


•レコーダーの電源が「切」のときでも「入」にして設定できます。 

•吕007年 L ソ前発売の U アリンク対応レコーダーおよび DVR - DS 1 20に009年10月現在）のとき、予約内容はレコーダー 
側で確認してください。 

2008年別を発売の U ア U ンク対応レコーダー ( DVR - DSl 吕〇を除く：吕009年10月現在）のとき、予約内容は本機の番 
組表、予約一覧画面で確認や取り消しがでさますが、レコーダー側で予約した内容は反映されませんので、レコーダー側 
で確認してください。 


©の接続のとさ 


•ビデオデッキや DVD レコーダーの機種によっては、 Ir システムでの録画予約に対応していないをのがあります。 

* 当社製ビデオー体型 DVD レコーダーでは、 Ir システム設定を DVD レコーダ ー1 にしてください。 DVD に録画します。 

* 当社製 DVD レコーダーの HDD ( A - ドディスク）内蔵モデルでは、 Ir システムを使っての予約は 、 HDD への 録画になります。 
* 一発録画による録画中に録画予約の時間になってを、一発録画による録画が継続されます。 


録画予約の前に 


デジタル巧をを 
録る/^^^ずる 
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番組表やジャンル検索から予約する 


番組表やジャンル検索からデジタル放送の番組を選んで、録画予約や視聴予約ができます。 

( r 録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画でさません。) 

くり返しモ約(毎日や毎週のモ約)は、時刻指定モ約 wm で行いまず。 



▲▼◄►•ミ兢 

戻る 

黄 


e 劇財 a 

• リンク録画予約のあとは、意のためレコーダー側の 
「予約一覧」画面で予約内容を確認して < ださい。 

2日08年政降発売のリアリンク対応レコーダー 
(DVR-DS120 を除く： 200日年10月現在）をご 
使用の場合、本機の r 予約一覧」画面で本機から予約 
した内容の確認や取り消しがでさます。 EDE> 

• レコーダーの 番組情報が十分に取得されていない 
と、録画番組が特定できず動作ができないことがあ 
ります。 レコーダー 購入直後などは レコーダーの 番 
組表が利用できるよラに番組データを受信してから 
ご使用ください。 

•「今すぐできること」でち予約できます。 

番組表やジャンル検索画面を表示中に、「メニュー」 
^「今すぐできること」か5「この番組を予約」を還び 
ミ夹定ボタンを押したあと、手順因から手順回を行 
って < ださい。 

•読み上げ機能について 
人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 
みちをする場合に、本来の読みと異なる読みをする 
ことがあります。 

因 ~ S 1 UT 7 

予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番 
組を録画できません。 

予約が重複または連続していないかの確認は、レコー 
ダー側の r 予約一覧」画面で確認してください。 

20日8年 L ソ降発売のリアリンク対応レコーダー 
(DVR-DS120 を除く： 200日年10月現在)へ本機 
から予約した場合は、本機の r 予約一覧」画面で確認で 
きます。レコーダー側で予約された番組との重複•連 
続の確認はレコーダー側の r 予約一覧」画面で行ってく 
ださい。 
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例：リアリンク対応レコーダーで録画ずる場合 _ 

mmm 番組表または 

ジャン J レ検索(検索後)画面 Mstam を表示する 


田端 


► で録画したい番組を選んで、 



その番組の r 番組内容画面」が表示されます。 

M r 予約」が選ばれているげ態で、©を押す 


まお巧 容 
BS テレビ 

103 BSOOO 7/12出 PM 8： QO - PM 10：00 

曰〇動物图の楽しい aa たち 

GOD 

コピー：アナログ録画巧/光音舌録音1回巧 
ジャンル：パラエテイ 
映像 ： 1 目： 910 8 0 i 

音青 j 圧縮 B モード_ 

動物を愛するをのたちのための r 動物家族」 00 動物園の楽しいム A たちの愉快な 
生活を、子どをたちび楽しさを伝えます。 


■番組内容 

AAA といつしょに遊んでみよラ！ ▽么 A の時間 r 熊とせいく己べ」 
▽かわいい 0000 をつくつてみよラ▽赤ちゃんチンパンジーと A ‘ パとママ 



• 番組内容画面ち下の r 予約」ボタンは、現在放送中のま組では表示さ 
れません。放送中の番組を録画するとをは、-発録画 
機能が便利です。 

• 1^3を巧すと、次の内容を読み上げます。 

〇放送局名、ま組名、放送曰、開始 • 終了時刻 
@詳細なま組内容 

- 〇を読み上げ中に lA を巧すと、中断して曾の読み上げを始め 
ます。 

-曾を読み上げ中に rA を巧すと、次の項目を読み上げます。最 
後の項目を読み上げ中に6を押すと、読み上げを終了します。 


























































































因ィ ►で r リンク録画」を選び、@を巧ず 下の画面び表示された！5、@を巧す 


予約 登録 
BS テレビ 

103 BSOOO 7/12 (±) PMB ：00- PM 10：00 

00 動物国の楽しい^^たち 


コピー：アナログ録画巧/が音吉録音1回可 
ジャンル：パラエテイ 

映像 ：16 : 91 0 8 0 1 
音声 ：圧搞 B モード 



囚 r はい」が選ばれている状態で、©を巧す 


1予約登録 

BS テレビ 

103 BSOOO 7/12(±) PM 8：0 Q - PM 10：00 

00 動物園の楽しい aa たち 

而 の 

コビー 

:アナ□グ録画可/光音き録音1回可 

ジヤンル 

:ラエテイ 

映像 

:16 : 91 0 8 0 1 

音青 

:圧縮 B モード 


HDM 11に接続されているレコーダーに 
予約登録情報を送信します。 

よろしいでずか？ 


IILMkLJ Bsa 


レコーダーに電源が入っていないとをは、「レコーダーを起 
動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。 


1 予約登録 

曰 S テレビ 

103 BSOOO 7/12 (±) PMB：00-PM10：00 

00 動物園の楽しい aa たち 

ODD 

コピー 

:アナログ録画可/化音青録音1回可 

ジャンル 

:パラエテイ 

映像 

:16 : 91 0 8 0 1 

音き 

:圧縮 B モード 


レコーダーへの予約登録び完了しました。 


予約内容は予約一覧で確認できまず。 


IL TM i 


予約登録を完了し、番組表またはジャンル検索の画面に戻り 
ます。 

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 
し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。 

2008年な陌巧売のリアリンク巧応レコーダー 
( DVR - DS 120 をお< : 2009年10月現を)で 
は;夕のよラにレコーダーのが就をお巧百せします。 

■ r 予約げ重複しています。」と表示された 
とさは 

正しく番組を録画でさません。 

予約の変更などは、予約設定完了後にレコー 
ダー側の r 予約一覧」画面で行つてください。 

■ r レコーダーの容量び少なくなつていま 
す。」と表示されたとさは 

レコーダーの r 再生 U スト」か5視聴済み番組 
などを削除してください。 


因圆を巧す 


ま組表やジャンル検索から予約ずる 


デジタルがちを 
録る/^^^ずる 
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番組表やジャン J レ検索か5予約する(つづき) 



▲▼◄►•ミ兢 

戻る 

黄 


固ぉ願ぃ.' 

•予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでく 
ださい。 

•予約が時間的に重なっていると、正しくま組を録 
画/視聴できません。 

「予約が重複しています」と表おされた場合は、予約 
したあとで、「予約一覧」画面を見て確認してくださ 

い 。 IMiW 


■筋 iiaa 

• 1週間先までのま組を選んで、最大1已件まで（時刻 
指定予約を含む)予約できます。 
•読み上げ機能について 
人名、地名他で複数の読みちがある場合や特殊な読 
み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする 
ことがあります。 

• Ir システムをご使用になる場合は、別売の Ir ケーブ 
ルが必要です。 EEIi » 


例：リアリンクに対応していないレコーダーで録画ずる場合 
(または視聴予約ずる場合) _ 

mmm 番組表または 

ジャンル検索(検索後)画面 Msxam を表示する 


田端 


► で録画したい番組を選んで、 



その番組の r 番組内容画面」が表示されます。 

M r 予約」が還ばれている状態で、©を巧す 


まお巧 容 
BS テレビ 

103 BSOOO 7/12 (±) PM 8：00- PM 10：00 

00 動物图の楽しい aa たち 

コピー：アナ □ グ録画可/光音青録音1回巧 
ジャンル：パラエテイ 
映像 :16 ： 91 0 8 0 1 

音を 1圧縮 B モード_ 

動物を愛するをのたちのための r 動時!家族」〇〇動物園の楽しいたちの愉快な 
生活を、子どをたちび楽しさを伝えまず。 


■番組巧容 

么厶么といつしょに遊んでみよラ：マム么の時間 r 熊とせいく己べ」 
▽かわいい0000をつくつてみよう▽ホちやんチンパンジーとババとママ 



• 番組内容画面ち下の r 予約」ボタンは、現在放送中のま組では表示さ 
れません。放送中のま組を録画するときは、-発録画 
機能が便利です。 

• を巧すと、次の内容を読み上げます。 

〇放送局名、ま組名、放送曰、開始 • 終了時刻 
@詳細なま組内容 

- 〇を読み上げ中に A ) を巧すと、中断して曾の読み上げを始め 
ます。 

-曾を読み上げ中にを巧すと、次の項目を読み上げます。最 
後の項目を読み上げ中に6を押すと、読み上げを終了します。 

■ 視聴年髓制限のある番組を選んだときは 

rn ~[ To ^ で暗証番号の入力が必要でず。 [ siE £» 

■ 予約げ時間的に重なっているときは 

「予約が重複しています」と表示されます。 

◄ ►でする」を選び、©を巧して予約したあとで、 

「予約一覧」画面を見て確認してください。 [sDE> 
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gj M ►で rir 録画」を選び、©を巧す 


1予約登録 

BS テレビ 

103 BSOOO 7/12 (±) PMB ：00- PM 10：00 

00 動物園の楽しい aa たち 

CI3D 

u ピー 

:アナログ録画巧/化音吉録音1回可 

ジャンル 

:パラエテイ 

映像 

:16 : 91 0 8 0 1 

音声 

:圧縮 B モード 


予約の種類を選んでください。 


mmmiasum iLir 録画 J ■雕 ■ 


手順回の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げ 
る内容は、放送局名、番組名、放送日、開始•終了時刻です。 


■視聴予約するときは 

◄ ►で「視聴のみ」を選び、@を巧す 
すでに始まつている番組を視聴予約した場合は、その番 
組に切り換わります。 

まだ始まつてしげよいま組を視聴予約した場合は、手順凸 
へ進みます。 

映像や音青び2種類な上友るま組を録画モ約する場合~ 

映像と音声が1種類の場合は、手順田〜回の画面は表示されませ 
ん。手順回に進んでください。 

H ▲▼イ►で映像や音芦の種類を 
一選び、@を巧す 


r 予約登 録 
BS テレビ 

103 BSOOO 7/12吐） PM 8： D 0- PM 10：00 

00 動物園の楽しい aa たち 

030 

コピー：アナログ録画可/光音き録音1回可 
ジャンル：パラエテイ 
映像 ：16 : S 10 8日 i 
音唐 ：圧縮 B モード 

音青2 :巧語 

映像 音舌 

田 映像1 ■ 音声1 

因音き2 


@ ►で r 確定 J を選び、©を巧す 



巧 下の]！®び表示された！5、©を巧す 


予約登 録 . 

曰 S テレビ 

103 BSOOO 7/12 (±) PMB ：00- PM 10：00 

00 動物園の楽しい aa たち 

田 DO 巧録画予約ち D 

コピー：アナログ録画可/光音靑録音1回可 
ジャンル：パラエテイ 

映像 ：16 : 91 0 8 0 1 

音き—：圧縮 B モ-_ド_ 

予約登録が完了しました。 

予約内容は予約一覧で確認できまず。 

|Lzm-| 


予約登録を完了し、番組表またはジャンル検索の画面に戻り 
ます。 

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 
し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。 

B rm を押ず 


P モ約した時刻になると- 

■ Ir 録画予約の場合 

予約内容と連動してレコーダーの電源が入り （ Ir システムを 
使わずに録画予約するとさは、レコーダー側でち予約設定 
が必要です)、録画が終了すると自動的にレコーダーの電源 
を切ります。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。 
デジタル放送や地上アナ□グ放送を視聴中は、開始時刻の 
約4已秒前になると予約したチャンネルに切り換わり、約 
10砂前から録画が開始されます。 

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネル 
を切り換えられなくなります。録画を中断してチャンネル 
を切り換えるちまについては、「予約録画を解除して別の番 
組を見る」をご覧ください。91!^ 

■ ネ予約の場合 

開始時刻の約4日秒ち tn こ、予約したチャンネルに切り換わり 
ます。 

リモコンで電源を r 切」（待機状態）にしていてち、自動的に 
電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源拟外のボ 
タンを押してください。約1已分間無操作が続くと自動的に 
電源が切れます。 

g 納 aa 

続さの時間で2つ私上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 
(待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作 
をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないこ 
とがあります。 


ま組表やジャンル検索から予約ずる 


デジタル放ちを 
録る/^^^ずる 
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時刻を指定して予約ずる (時刻指定予約) 

時刻とチヤンネルを指定して、デジタル放送の番組を録画予約や視聴予約ができます。 

( r 録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画でさません。） 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ热 

戻る 


g 劇打 a 

• 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが 
正しく予約できないことがあります。 

•予約登録完了後、レコーダー側の r 予約一覧」画面で 
正しく予約できているかどラかを確認してください。 
予約の変更や取り消しちレコーダー側の r 予約一覧」 
画面で行ってください。 

2日08年]; I 降発売のリアリンク対応レコーダー 
( DVR - DS 120 を除く： 200日年10月現在）をご 
使用の場合、本機の r 予約一覧」画面で本機から予約 
した内容の確認や取り消しがでさます。 


例：リアリンク対応レコーダーで録画ずる場合 _ 

dP 予約するデジタル放送の種類を選ぶ 

田 を押ず 

呂▲▼で r 番組表•予約」を選び、@を押す 



@ ▲▼で r 時刻指定予約」を選び、©を押す 



囚 ▲ ▼でチヤンネルを選び、@を巧す 



曰 ▲ ▼で予約日を還ぶ 



■ 定期的に録画予約したいとさは 

一旦予約を完了し、レコーダー側の予約一覧か5行って 
<ださい。 
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@ ►で力ーソルを動かし、▲▼で 
U r 開始時刻」と r 終了時刻」を選ぶ 


n 時刻指定予約 

BS テレビ 


予巧曰と閱姑時刻、お了時刻を入力してくだ立い。 

お了時刻び開始時刻前の場合は翌日の時刻となります。 


■ 101 

000 BS 1 


予約曰 

_ _ 開お時刻 格了時刻 

— A — 

予約種別 



R ►で力ーソルを r 予約種別」へ動かし、 
L ▲▼で r リンク録画」を選び、@を巧す 


■ 1 時刻指定予約 

BS テレビ 


予約曰と閲始時刻、格了時刻を入力してください。 

お了時刻び開始時刻前の場合は型曰の時刻となりまず。 


■ 101 

000 BS 1 


予約曰 

開お時刻 お了時刻 

予約種別 



回 r はい」が選ばれている状態で、©を巧ず 


n 時期定予巧 


BS テレビ 

BS テレビ 



101 000 
- 時刻指定予約 - 

BS1 7/9 ( 水） PMn ： 50-AM0：16 



HDM 11 に接続されているレコーダーに 
予約登録情報を送信しまず。 

ぶろしし 1 ですか？ 



にはぃつ( UlS&fl 



レコーダーに電源が入っていないとさは、「レコーダーを起 
動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。 


回 下の画面び表示された！5、©を巧す 


時刻指定 予約 

BS テレビ 

101 000 BS 1 

-時刻指定予約一 


7/9(水） PMn ：50- AM 0：16 



予約登録を完了し、手順田の画面に戻ります。 

読み上げ中に巧すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 
し、手順 G ! の画面に戻ります。 

2008年な降発売のリアリンク対応レコーダー 
【 DVR - DS 1206|^<: 2009年10月現な)で 
は巧のよラにレコーダーのが就をおが百せします。 

■ r 予約び重複していまず。」と表示された 
とさは 

正しく番組を録画でさません。 

予約の変更などは、予約設定完了後にレコー 
ダー側の r 予約一覧」画面で行なつてください。 

■ r レコーダーの 容量げ少なくなっていま 
す。」と表示されたとさは 

レコーダーの r 再生 U スト」か5視聴済み番組 
などを削除してください。 


巧]圆を押ず 


時刻を指定して予約ずる 


デジタル放ちを 
録る/^^^ずる 
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時刻を指定して予約する(つづき) 


L_J I_I 11_ J 



メ —ュー 

▲ ►•ミ兢 

戻る 


P モ約した B 骇〇になると- 

■ Ir 録画予約の場合 

予約内容と連動してレコーダーの電源が入り （ Ir システムを 
使わずに録画予約するときは、レコーダー側でち予約設定 
が必要です)、録画が終了すると自動的にレコーダーの電源 
を切ります。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。 
デジタル放送や地上アナ□グ放送を視聴中は、開始時刻の 
約4已秒前になると予約したチャンネルに切り換わり、約 
1日砂前から録画が開始されます。 

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネル 
を切り換えられなくなります。録画を中断してチャンネル 
を切り換える方法については、次ページの r 予約録画を解除 
して別の番組を見る」をご覧ください。 

■ 謙予約の場合 

開始時刻の約4己秒前に、予約したチャンネルに切り換わり 
ます。 

リモコンで電源を「切」（待機状態）にしていてち、自動的に 
電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源切外のボ 
タンを押してください。約1已分間無操作が続くと自動的に 
電源が切れます。 

•測 cia 

続きの時間で2つ政上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 
(待機状態）にした場含、]つ目の番組を視聴中にリモコン操作 
をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないこ 
とがあります。 


例：リアリンクに対応していない レコーダー で録画ずる 
場合(または視聴予約ずる場合) _ 

dP 予約するデジタル誠の誦を選ぶ 


田 106ぺージの手順 u 〜回を行う 


呂 


►で力ーソルを r 予約種別」へ動かし、 
▲ ▼で rir 録励を選び、©を押す 


時刻指定予約 BS テレビ 

予約曰と閱巧時刻、格了時刻を入力してくだをい。 

終了時刻ぴ問始時刻前の場合は型曰の時刻となりまず。 

■101 〇〇〇 B S 1 


予約曰 開お時刻 

■/AiB:" fMM 時 gfM 分 


お了時刻 予約種別 

Mil 時 MUM か 

_ Ij 録画 


手順回の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げ 
る内容は、放送局名、予約種別、指定曰、指定時刻です。 


■視聴予約ずるときは 

▲ ▼で r 視聴の别を選び、@を巧ず 


因 下の画面び表示された5、@を押ず 



予約登録を完了し、10巨ぺージの手順凸の画面に戻ります。 
読み上げ中に巧すと、読み上げが終了して、1□巨ページの 
手順凸の画面に戻ります。 

を nn を巧す 


固ぉ願ぃ/ 

•予約したときは、本機の主電源を r 切」にしないでください。 
•予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録 
画/視聴できません。 

「予約が重複または連続しています」と表示された場合は、予約し 
たあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 
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•劇 laa 

• 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが正しく予約 
でさないことがあります。 

• 31 曰巧までの番組を選んで、最大1已件まで(番組表やジャンル 
検索からの予約田 IiE » を含む)予約できます。 

•毎週同じ時間-同じチャンネルのま組を定期的に録画するよラ 
な予約ちでさます。 

• Ir システムをご使用になる場合は、別売の I 「ケーブルが必要です。 


































Ir システムを使った予約録画中は、放送やチャンネルを切り換えることびでさません。 
別のま組を見たい場合は、 L ソ下の手順で録画予約を解除してください。 



◄ ►•ミ热 


田 


凹、 


の 


「 BSl 、 res し I 灯的し I 星旨入力し 

田〜圆、チヤンネル八 V 、 [ M : 
_いずれかのボタンを巧す_ 

Eg ] 下の画面が表示されたら、 

U イ►で忡断する」を選び、©を巧す 


録画が中断されます。 

■録画を続けたいときは 

M ►で「しない」を選び、@を巧す 


•納 eia 

録画予約を解除すると、チャンネルを切り換えたり、デジタル放送関係の設 
定を変更したりできます。ただし、実行中の予約は録画されません。 



予約録画を解除して別の番組を見る 


中断ずる 


予約録画を解除して別のま組を見る 
時刻を指定して予約ずる 


デジタル放巧を 
録る/^^^ずる 
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7/10( 木） PM 2：30~PM 3：00j 
PM 3：00~PM 4:00 
PM 3：30~PM 6:30 
PM 9：30~PMn；30 
PM11：30~PM11：40 
7/11 (を） PM 8：30~PM 9:30 
PM 9：30~PM10：30 
PM 9：35'-PMll：30 


_B S ニユース么么么么_ 

ピックアップ AA 「さ善內容でな員自身びを… 
映画「テツオの庭」 

000 サスペンス劇場 rooo ①□□シ U —… 
アニメ rnnnnnnnni ⑩ 

厶 AAA カッブ2008日本 VSOOOOO.. 
□□□ドラマどつこいしよ （133) 

プロ野球 roooooo X nnnnnnn i … 



予約を確認ずる/取り消ず 

次の予約登録内容は、予約一覧画面で確認でさまず。 

• 視聴予約 ♦ Ir 録画予約 • U ンク録画予約ぷ’ 

予約が重複したり連続しているときや、件数がいっぱいになってしまったときに、確認したり削除したりできます。 

※本機の予約一覧画面で確認できるリンク録画予約は、2日日8年似降発売のリアリンク対応レコーダー ( DVR - DS 1 20を除く； 200日年10 
月現在)へ本機から録画予約した場合のみです。 



メニュー 

▲▼◄►•ミ兢 

•戻る 

.黄 


g 劇打 a 

• 2日07年 LU 前に発売されたリアリンク対応機器お 
よび DVR - DS 120 に日0日年1日月現在)への r リン 
ク録画」の場合、予約の確認や取り消しはレコーダ 
一側で巧ってください。本機の r 予約一覧」ではでき 
ません。 

•番組表やジャンル検索か5予約している番組が、巧 
送局の都合で放送時間が変更されたり、放送が中止 
されたりした場合は、自動的に予約内容がキャンセ 
ルされます。 

•予約が重複していると、正しく録画/視聴できませ 

ん〇 国がぉ • 

•開始時刻が前の予約の終了時刻と連続しているとさ 
は、先に始まる番組の予約がかし早く（約1分)終了 
し、正しく録画されません。この場合は r 予約一覧」 
画面にと表示されませんので、ごま意くだ 
さい。 

•読み上げ機能について 

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 
みちをする場合に、本来の読みと異なる読みをする 
ことがあります。 


D たュ -1 を押ず 


g ▲▼で r 番組表•予約」を選び、©を巧す 

裏ま組表 



き組表 
ジャンルお索 
予約一覧 
時刻指定予約 


@ ▲▼で r 予約一覧」を選び、©を巧す 



0 ▲▼で予約状況を確認する 


予約の種類によってアイコンが表示されます。 

予約が時間的に重なっていると、画 M が表示されます。 

• を巧すと、次の内容を読み上げます。 

放送局名、ま組名（ま組指定予約時のみ）、放送曰、 

開始•終了時刻 

■読み上げ中に6を巧すと、読み上げを終了します。 

■予約登録が9番組 L ソ上の場合には、スク□-ルバ 
一び表示されます。 

▼ を押すと予約一覧の続さが表示されます。 


な 


重複 


ま組表 


お知5だ■情報 m 
設定な 


おぞ切巧聞巧巧既 

W 励 誌 
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@ イ►で r はしりを選び、©を巧す 


@イ►で r はい」を還び、@を巧す 






HDMI1 に接巧されているレコーダー 
にモ巧巧おし巧まをを届しまず。 

よろしし1ですか？ 


モ的を巧りミ肖しまずか？ 


H 101 己 S ニユース A 么么 A 

H 101 ビックアップ AA r さまの宜でな員目身びを… 
H 104 映函 r テツオのち J 

■ 101 000サスペンス«場「〇〇〇の□□シリー… 

H102 アニメ rnmnmnnj 液 

H103 AA 么 A カツフ2日 0 S 曰本 VSOOOOO … 

■101 nnn ドラマどつこいしよ < i 3 3 i ~ 

国邮 2 フ ns ® rooooooxnnnnnnnj … 


回 信司を巧す 


回 n 司を巧ず 



確認だけして通常画面に戻る場合は、手順回〜 H は必要ありませ 確認だけして通常画面に戻る場合は、手順因〜百は必要ありませ 

ん。手順回に進んでくださし、。 ん。手順回に進んでくださし、。 

回 ▲ ▼ で取り消す番組を選び、@を押す 回 ▲ ▼ で取り消す番組を選び、©を巧ず 


H1D1 己 S ニユース A 么 AA 

H 1 D 1 ビックァップ AA r さま巧宜でな員自身びち… 
H 1 D 4 映画[テツオのを] 

■ 1D1 000 サスペンス曲巧 rooo の□□シリー… 

■102 ァニメ rnnnnnnnnj ⑩ 

H103 A ム么么カツフさ 0D8 ■ 曰本 VsOOOOO " 
■101 nnn ドラマどつこいしよ （i33) 

■ 002 フロ 醜 roooooox nnnnnnnj … 


因 7/10 【木 ） PM 2;30~PM 
!巧 PM 3 ； 00~PM 

!因 PM 3 ； 30~PM 

g| PM 9 ： 30~PM1 

_P _ PM11:30~PM1 

洁 7/11(#) PM 8 ： 30~PM 

! 巧 PM 9 ： 30~PM1 

! g| PM 9 ： 35~PM1 


重複している Ir 攝画モ約または抑巧モ約を取りミ肖す場さ リンク録画モ約を取り消す場合 


予約を確認ずる/取り消ず 


す 

巧 

を 

{一} 

百 




デジタル放ちを 
録る/^^^ずる 
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画質設定をずる 


画質の設定をお好みにしたいときに調整でさまず。 



メニュー 

ミ焼 

戻る 


■側打 a 

「今す ぐで きること」 でち 設定できます。 
r メニュー」一 r 今すぐできること」一「画質 
設定」で r 画質設定」画面を表示できます。 

Bsmjsm 



r 画質設定」画面の表示のしかた 


田を巧す 


g ▲▼で r 設赴を選び、©を押す 


P メニュー 

今すぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

ま組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 

おな] 5せ-情報 

因 


I 設定 




画質設を 


画面設定 一 

音声設を 
機能設定 
巧巧設を 
-巧家庭設定 
設定初期化 
チヤンネル再設を 


@ ▲▼で r 画質設赴を選び、©を巧す 


II メニュ - 
今すぐできること 司 
リンク機器操作 A 
酬表.予約 ^ 
テレビ操作 し J 


お知らせ.情報 ro 




画面設を 


音声設を ^ 

機能設定 
ネ刀巧設定 
-お家庭設定 
設定初期化 
チヤンネル再設定 


1画質設定 

映橡モード切換 

"イブライト 

パックライト 

+ 30 

コントラスト 

+ 30 

黒レベル 

0 

色の濃さ 

0 

色あい 

0 

色温度 

高 

シャープネス 

で 

フ□調藍 

> 

1画質設定の巧巧化 1 

ジャンル適応（映像） 

切 

明るさセンサー 

切 

視聴鶴定 

切 


r r 画質設定 J 画面について 


III 画賈設定 

映像モード切換 

A イブライト 

バックライト 

—1 ~ 1+3 0 

コントラスト 

—11 +30 

黒レベル 

—1— 0 

色の濃さ 

—1— 0 

色あい 

— 1— 0 

色温度 

局 

シャープネス 

— 1— 0 

プ□調整 

> 

画質設定の初期化 

ジャンル適応(映像） 

切 

明るさセンサー 

切 

視聴者設定 

切 


映像モード切換 gDE > 

映像に合った画質設定を、曰つのモードの中 
から選ぶことができます。 

パックライト 

バックライトの明るさを調整します。 

コントラスト EDE > 

映像コントラストを調整します。 

黒レベル BDE > 

黒レベルを調整します。 

色の濃さ 

色の濃さを調整します。 

色あい田 1 E > 

色あいを調整します。 

色温度 UUCf 

白の青みホみを切り換えます。 

シヤープネス 

シャープネスを調整します。 


プ□調整 L 5 Uls » 

画質設定をさらに細か < 調整でさます。 

画質設定の初期化 

現在選ばれている映像モードの画質設定を 
工場出荷時の状態に戻します。 

ジャンル適応（映像 ） ssm 

デジタル放送のジャンル情報に応じて、画質 
を自動的に切り換えます。 

明るさセンサー MSEam 

お部屋の明るさに応じて、バックライトの明 
るさを自動で調整します。 

視聴者設定 EK ^ 

視聴者の視覚特性に応じて、バックライトの 
明るさを自動で調整します。 
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メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


映像モードを切り換える 


映像モードは IJ モコンの映像モードボタンで簡単に切り換 
え5れまずが、メニューでち切り換えることがでさます。 
映像モードの種類については ism » をご覧ください。 


r 画質設定 J 画面を表示する I 


の 


ra ▲▼で r 映像モード切蜘を選び、 
@を巧す 

例：地上デジタル放送還局時 



シャープネス 


フ□調整 


《2己 V 型の場封がシネマ」と表 
示されます。 


画質設定の巧巧化 


ジャンル適応(映像） 
明るさセンサー 


視聴者設を 


切 


▲ ▼で設定を選び、©を巧ず 

PC 入力 lil 外のとき （19 V 型の場含） 


映像モード切換 


[ jsi ： 橡モード切換： A イブライト U 


スタンダード 


ナチュラル 


ルックアップ 


マイべスト(地デジ） 


PC 入力 LU がのとさ (26 V 型の場合） 


映像モード切換 


映橡モード切換： A イブライト U 


A イブライト 


スタンダード 


ナチュラル 


シネマ 


マイべスト(地デジ） 


PC 入力のとき_ 

I 映像モード切換： PC デ 3: 


PC 映像 HD 


PCBJftmSD 


PC 映像 LD 


を巧す 


画質設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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画質設定をする(つづき) 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


g 劇打 a 

PC 入力のときは、シャープネスの調整はできません。 


画質調整をする 


0巧像モード cm •は、それぞれお好みの画質に調整ずる 
ことがでさまず。 

H r 画質設定 J 画面を表示する I 


の 


g ▲▼で調藝項目を選び、©を巧す 


映像モード切換 


A " ックライト 


コントラスト 


黒レベル 


色あい 


A イブライト 


色温度 

高 

シャープネス 

—1— 0 

ブ□調整 > 

画質設定の巧巧化 

ジャンル適应(映像） 

切 

明るさセンサー 

切 

視聴鶴を 

切 


[J<^ 3 0- 


を 3 0 り ] 


画顚整の調致頁目 


■ バックライト 

1 

バックライト： 

+ 3 0 [ 


暗く 


明るく 


コントラスト 


]ントラスト： 


+ 30 




暗く 明るく 

しつとりする メリノ V リびでる 


黒レベル 


黒レベル： 


黒が暗くなる 黒び明るくなる 


色の濃さ 


色の濃さ： 


色が淡< 


色び濃< 



肌色び 
紫びかる 


抓色び 
緑びかる 


I ち温度：高] [ 


图局 

中 


• 青みびかった白に 
.標準 

-ホみびかった白に 


I シヤープネス： 〇][ 


やね5かく 


<つを0 


0 バックライト、コントラスト、黒レベル、 
色の濃さ、色あい、シャープネスの場合 


M ►で調整し、©を巧す 



芭 / inJsz ! の皆口 _ 

▲ ▼で設定を選び、©を巧す 



囚国を巧す 


P より美しい映像で見るために- 

•お部屋の明るさに応じて 

「バックライト」または r 明るさセンサー」で画画の明るさを 
調整してください。 

♦テレビに近づいて見るとさは 

「バックライト」で画面をやや暗めに、 

「シャープネス」で少しやわらかめに調整してください。 

♦暗い映画などで、黒がつぶれぎみのとさは 

「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調整してください。 

• ノイズのをいビデオなどを再生ずるとさは 

「色の濃さ」で色を淡く調整してください。 
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メニュー 

.▲▼◄►•ミ兢 

•戻る 


プ□調整の調致頁目 


ガンマ特性を入力信号に合わせて調整し、コントラスト感の 
ある画質に仕上げます。 


ガンマ補正 

laiisKA 


4因強… 

中 


• 暗部のコントラスト感が強調されまず。 
• 標準の設定状態です。 

• 巧部のコントラスト感が強調されまず。 


自然に見えるように色あいを補正します。 




色補正 






モード2よりも自然さと落ちつき 
を重視した設定でず。 

原色を就やかに補正します。自然 
の風景などを見る場合におすすめ 
します。 


C 医!強 


コントラスト 
捕正 

た • 


中 

IT 

~W 


画面全体び暗い映像において、コントラス 
' 卜感を改善して、鮮明な映像にします。 


バックライト 
捕正 


C 0 A 


r 入」で、画面全般び暗い映像において、バッ 
クライトの輝度をおさえて、黒の締まりをが 
善します。 



ノイズ連動 NR 

け 


r 自動」で、アナ□グ映像のざ6つきをかな 
<します。 


口 I 0 強 


3次元 NR 


弱 

~w 


•細微なノイズを減6します。 


デジタルシネマ 

が 


C 0自動 


切 


r 自動」で、映画番組や映画ソフトであるこ 
とを自動的に検出し、映画フィルム本来の 
映像の美しさを忠実に再現します。 



「プ□調整」では、さらに細かく画質を調整することができ 
まず。 


r 画質設定 J 画面を表示ずる I 


の 


曰 ▲ ▼で r プ□調整」を還び、©を巧す 


調舊 


さ5に細かく画質調整をする(プ □調整) 


画質設定 


映像モード切換 

"イブライト 

バックライト 

:— 

—1 +30 

コントラスト 

:- 

—1 +30 

黒レベル 

—1— 0 

色の慮さ 

—1— 0 

色あい 

—1— 0 

色温度 

_ …… 高 

シャープネス 

—1— 0 

1プ□調整 


> 

1画質設定の巧巧化 1 

ジャンル適応(映像） 

切 

明るさセンサー 

切 

視聴鶴定 

瓦 


ガンマ補正 

強 

色補正 

モード1 

コントラスト補正 

k 

バックライト補正 

入 

お療輪郭插正 


色に b み補正 

み 

MPEG NR 

m 

ノイズ連動 NR 

自動 




目 を巧す 


•i 劇は a 

• PC 入力のときは調整できません。 

•19 V 型の場合、映像モードが r ルックアップ」のときは調整でき 
ません。 

• r プ□調整」は画質の変化が大きいため、一度に複数項目の変更 
をせず、 ] 項目変更するごとに通常の r 画質調整」 [ ai » を変更 
して確認しなが5設定していくと、比較的早くお好みの最良画 
質にすることができます。 

「プ□調整」項目を変更した場合は、通常の r 画質調整」の変更で、 
更に画質が向上する場合があります。 1 ■ 


ガンマ捕正 

強 

色補正 

モード1 

コントラスト補正 

強 

パックライト補正 

入 

映像輪郭補正 

m 

色にじみ補正 

中 

MPEG NR 

m 

ノイズ連動 NR 

自動 

3次元 N R 

強 

デジタルシネ7 

自動 


▲ ▼で調舊項目を選び、 


1ガンマ補正 

強 

色補正 

モード1 

コントラスト補正 

強 

バックライト補正 

入 

映橡輪郭補正 

弱 

色にじみ補正 

中 

MPEG NR 

窗 

ノイス’達動 NR 

自 1 

3;夕元 NR 

強 

デジタルシネマ 

自動 


C 強 


▲ ▼で設定を選び、 


強 


弱 


囚モード1-- 
モード2 .. 


切 


囚自動 
切 





〇 & 


画質設定をずる 


す 

巧 

を 


す 

巧 

を 


5 


テレビの設定 
をずる 



























































































































































































画質設定をする(つづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 


g 測 laa 

「メニュー」^「設定」^「設定初期化」^ r 画質設定初期 
化」でも同様に初期化できます。 



画質設定を初期化する 


還んでいる映像モードの画質調整 EOE > とプ□調整 
[ sD ^ に関する内容を工場出荷時の状態に戻しまず。 
映像モードごとに初期化できまず。 

n r 画質設定 JH ® を表示する Eo » 

ra ▲▼で r 画質設定の初期化」を選び、 

@を巧す 


1画質設定 

映橡モード切換 

M イブライト 

バックライト 

— 1 ~1+3 0 

コントラスト 

— 1 ~ 1 +3 0 

黒レベル 

—1— 0 

占の慮さ 

— i — 0 

色あい 

— 1 — 0 

色温度 

高 

シャープネス 

—1— 0 

ブ□調舊 

> 

1 画質設定の初期化 

ジャンル適応(映原） 

切 

明るさセンサー 

切 

視聴鶴を 

切 


►で r はい」を選び、©を巧す 


画質設定の期化 


現在の映像モードの画質設定を巧胤ヒし、工場出荷の妖態に 
戻しまず。 


よろしいでずか？ 


戻る I 


いレ元1 


E 1 下の]！®が表示された！5、©を巧す 


画質設定の期化 


画質設定を初期化しました。 


了解 I 
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同 胃を巧す 






















































































メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


g 劇打 a 

•デジタル放送のときは、次のようになります。 

. ジャンル情報が r ドラマ」 r 映励のとき、コンテン 
ツをより忠実に再現します。 

•デジタル放送政外のときは、番組やソフトの内容に 
合わせて自動で画質を選びます。判定時間を数砂経 
てから画質が変わります。 

•ジャンル適応(音声）については、 EIE 或をご覧く 
ださい。 


ジャンルに合った画質にする (ジャンル励 TO 


視聴中の番組のジャンルに合わせて、画質を自動的に切り 
換えまず。 

n 「画質設定 J 画面を表示する I 


の 


ra ▲▼で r ジャンル適応(映像)」を選び、 
@を巧す 


映像モード切換 


A " ックライト 


コントラスト 


黒レベル 


色の雇さ 
色あい 

岳豆是 




シャープネス 
ブ□調整 


A イブライト 


高 


画質設定の巧巧化 


明るさセンサー 

切 

視聴鶴定 

切 


C 

A 


切 


@ ▲▼で rxj を還び、©を押す 

[ジャンル適応 ( 映像 } :人 r 


] 百 


囚 を巧す 


画質設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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画面設定をずる 


画面の調整と、画面サイズに関ずる設定ができます。 



メ—ュー 
ミ焼 

戻る 



r 画面設定」画面の表示のしかた 


田を押す 


g ▲▼で r 設赴を選び、©を押す 


1 メ ニュー 

今すぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

ま組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 

おな] 5せ-情報 

因 


I 設定 




画質設を 


画面設定 一 

音声設を 
機能設定 
巧巧設を 
-巧家庭設定 
設定初期化 
チヤンネル再設を 



▲ ▼で ri 面設赴を選び、©を巧す 


I メニュ - 
今すぐできること 喝 
リンク機器操作 A 
酬表.予約 
テレビ操作 〇 

お知らせ.情報 ro 


L 設定 



1 画面設定 

垂直む置調整 

0 

水平幅調整 

モード1(標準） 

1 D - 1判言 

A 

□端子判を 

入 

| PC 設定 >1 


r r 画面設定！画面について- 

ま直位置調整田 iE > 

映像が画面の中央か5ずれているときに、映 
像をお好みの位置にして見ることができます。 

水平幅調壁 laws * 

画面サイズが「ノーマル」または r ダイナミツ 
ク」で、画面の左ちが切れたり黒い帯が出た 
りするときに設定を変えてください。 

ID -1 判定田 iE > 

画面サイズ情報 （ ID -1) がちるビデオなどの 
画面サイズを自動で切り換えます。 

D 端子判定田 1 E > 

D 端モ入力の画面サイズを自動で切り換え 
ます。 

PC 設定 

PC 入力の画面を調整します。 


II 画面設定 


垂直位置調藝 ：——!— 

0 

水平幅調整：モード 1 

1 ( 標準） 

1 D- 1 判定： 

入 

D 端子判定： 


PC 設定 

> 
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メニュー 

.▲▼◄►•ミ規 

戻る 


Mli の調致頁目 


I 垂直位置調整： 〇1[ 


映像が 映像び 

下に移動する 上に移動する 


圓圓 


I 水平幅調整：モード1(標準 ）I 


1 


因モード1(標準） 


モード2 • 



•画面をちの幅 
びみし広くな 
ります。 


モード1(標準） 



モード2 


唐 


D —1 判定 


1判定： a ] 


口|0人 

I 切 


「入」で、 1D-1 信号びある DVD などをビ 
デオ1、ビデオ2、側面端子入力の映像 
入力端子で接続したとまに、画面サイ 
ズが自動で切り換わります。 


ID 端子判定： a ] 


m 0 A 

I m 


「入」で、 D 端子入力1の画面サイズが自 
動で切り換わります。 



1® の調整や画面サイズの設定をする 


n r 回岛設定 j 画面を表示する15011> 
@ ▲▼で設定項目を選び、©を巧す 


水平幅調整 

モード1(標準） 

1 D - 1判を 

入 

D 端子判定 

切 

| pc 設定 >1 


f 5^ 


PC 入力では、 「 PC 設定」！; m の項目は選べません。 


因 


ま直位置調壁の場合 


M ►で調藝し、©を巧す 




7 j < 平幅調壁、 1 D -1 判定' D 端子判定の場合 


▲ ▼で設定を選び、©を巧ず 

ピ平幅調整：モード1(標準 ） C 


JCfsai 

I モード2 


2 


囚国を巧す 


•劇口 a 

• r 垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。 
ただし、10801、1日 80/24 P のフルピクセル時は、操作はで 
さますが無効です。 

•画面サイズについてはをご覧ください。 

• r 水平幅設定」は、48日し 480 p のノーマル、ダイナミック時に 
のみ有効です。 

• riD -1 判定」は、 D 端モ接続の映像では、はたらきません。 

•次のようなときは、 riD - i 判定」を r 切」に設定してください。 

- DVD やデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作し 
ないとさ 

•ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするとさに、画面サイ 
ズが変化するのが気になるとき 


画面設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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画面設定をする(つづき) 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


ff 制打 a 

•パソコンを接続していない等、 PC 入力に信号がないときは、 
「 PC 設定」に入れません。 

• 2 画面のときは、調整できません。1画面に戻してか5調整して 
ください。 



剛 


パソコンを接続したときに画面を表ちしてみて、画面の位 
置•大ささが適切でなかったり、文字のニジミがある場合 
は L ソ下の手順で調整することがでさまず。 

調整は映像モードで 「PC データ」を選んでか5行ってくだ 

さい。 WSW 


n 「画面設定 j 画面を表示する田旺> 


@ ▲▼で rpc 設赴を選び、©を巧す 


1画面設定 


垂直位置調整 

—1— 0 

水平幅調整 

モード1(標準） 

1 □- 1判定 

入- 

D 端子判定 

切 

| PC 設定 

d 


1 PC 設定 

に巧調整 

-1 +31 

周巧巧調整 

- h + 17 9 2 

微調舊 

1- 0 

水平位置調舊 

H - +118 

垂直位置調舊 

—1— +23 

水平解橡度調整 

- 1+13 6 0 

垂直解像度調整 

-1 +7 6 8 

水平幅調整 

- 1+13 6 6 

1 PC 設定の初期化 1 


IPC 設赴は、 PC 入力 1 U 外では選べません。 


@ ▲▼で調舊項目を選び、©を巧す 



ロィ►で調整し、©を巧す 



PC 設定の調質頁目 

恤麵： 




映像のヴンブ u ングク□ックの位相の調整でず。 


周波数調整 


周放数調藝：+ 1 7 9 2 


水平幅び 
縮む 


水平幅び 
広びる 


I 水平位置調整： +11 sjf 


画面が左へ 
移動する 


画面びちへ 
移動する 


垂直位置調整： 




画面び下へ 
移動する 


画面が上へ 
移動ずる 


水平解像度調璧 


水平解像度調壁： 


■ 13 6 olf 


垂直解像度調璧 


垂直解像度調整： 


+ 7 6 81 


I 水平幅調整： +13 6 6 [ 


表示可能域が 
縮む 


表ち可能域び 
広びる 


P 画面の調整手順例- 

m r 水平解像度調整 J 、 r 垂直解像度調整 J をパソコンのお像 
U 度 ( r 画面のプ□パティ J などをご覧ください)にさわせる 

表示が乱れる場合は、手順回 r 周放数調整」の値を大き 
<して < ださい。 

@ TtK 平幅調整 J を136巨(巧晶パネルか平方向の解像度)に 
U 調登する 

r 垂直位置調整 J で巧原の上端び画面上端になるよ5に調 
U 壁ずる 

义字表示などび、映像を化で<っを0と見えるよ5に 
U r 周液数調舊 J と r 位相調整 J をする 

表示が乱れる場含は、「周波数調整」の値を大さくしてく 
ださい。 

巧像のち(またはち)端び画面だ(またはち)端になるよ5 
U に r 水平位置調整 J をする 

间映像げ画面水平方向いっぱいに表示されるように手順回、 
U 固をくり返ず 


曰 に司を巧ず 

120 













































































































































メニユー 

.▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


PC 設定を初期化する 


PC 設定 BIB かの内容を工場出荷時の状態に戻します。 

n r 画面設赴画面を表示する I 


il =» 


@ ▲▼で 「 PC 設赴を選び、©を押す 


1画面設定 


垂直位置調整 

—1— 0 

水平幅調舊 

モード1(標準） 

1 □- 1判定 

入 

D 端子削定 

切 

| PC 設定 

_ J 


位ホ目調整 


周波数調整 


糊調璧 


水平位置調整 


垂直位置調整 


水平解像度調璧 


垂直解像度調整 


水平幅調整 


PC 設定の初期化 


「 PC 設定」は、 PC 入力政外では選べません。 

▲ ▼で rpc 設定の初期化」を還び、 
@を巧す 


垂直位置調整 

1 n 

1 U 

水平幅調整 

モード1(標準） 

1 D - 1判定 

入 

D 端子判定 

切 

PC 設定 

> 


位相調整 


周波数調藝 


お調整 


水平位置調整 


垂直位置調整 


水平解像度調整 


垂直解像度調整 


- i +1 


水平幅調整 


PC 設定の巧期化 


イ►で r はしりを選び、©を押す 


貝 下の画面び表示された！5、©を巧す 


PC 設定初期化 



因国を巧す 


*战时3 

「メニュー」一 r 設赴一 r 設定初期化」一 「 PC 設定初期化」でも同様に 
孩]期化できます。 


PC 設を初期化 



画面設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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音声設定をずる 


音声の設定をお好みにしたいときに調整でさまず。 



メニュー 

ミ焼 

戻る 


■側打 a 

「今す ぐで きること」 でち 設定できます。 
r メニュー」一 r 今すぐできること」一情声 
設定」で r 音青設定」画面を表示できます。 

Bsmjsm 



r 音声設定」画面の表示のしかた 


田を押す 


g ▲▼で r 設赴を選び、©を押す 


P メニュー 

今すぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

ま組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 

おな] 5せ-情報 

因 


I 設定 




画質設を 


画面設定 一 

音声設を 
機能設定 
巧巧設を 
-巧家庭設定 
設定初期化 
チヤンネル再設を 


@ ▲▼で r 音声設赴を選び、©を巧す 


I メニュ - 
今すぐできること 喝 
リンク機器操作 A 
酬表.予約 
テレビ操作 し J 


お知らせ.情報 ro 




機能設定 
巧巧設ま 


-発家庭設定_ 

設定初期化 
チヤンネル再設定 


[ 曰户巧疋 

音声 モー ド切換 

音楽 

高音 

+ 2 

思音 

+ 2 

左ち K ランス 

0 

重お音 

弱 

へッ ドホン設定 

> 

サラウンド : 

€ 

1音質設定の巧巧化 1 

ジャンル適応(音青） 

切 

おすすめ音量 

切 

舌" ッ キリ 

切 

音声出力設を 

> 

読み上げ設定 

> 

操作-報知音量 

小 


「 r 音青設定 J 画面について 


な^ミ ni な 

曰ド巧 左 


音亩 モー ド切換 

音楽 

局音 

— hi — +2 

低音 

— hi — +2 

ちちバランス 

—1—0 

重お音 

弱 

へッ ドホン設定 

た 

サラウンド 

切 

1音質設定の初期化 1 

ジャンル適応(音青 ） .. 

切 

おずずめ音量 

切 

青八ッキリ 

切 

音黃出力設定 

た 

1読み上げ設定 > 1 

操作-報知音量 

か 


音青モード切換 [ aRc > 

映像に合った音質設定を、3つのモードの中 
から選ぶことができます。 

Ms ISUSE » 

スピーカーの 高音を調整し ます。 

低音 

スピーカーの 低音を調整します。 

左ちバランス 

スピーカーの左ち J (ランスを調整します。 

重ほ音 I5US&» 

スピーカーの 重低音レベルを調整し ます。 

ヘッドホン設定 ISMKtsW 

ヘッドホンの音質を調整します。 

ヴラウンド iaiKt=» 

音の広がり愚を切り換えます。 

音質設定の初期化 

現在選ばれている音声モードの音質設定を 
工場出荷時の状態に戻します。 


ジャンル適応（音青） 

デジタル放送のジャンル情報に応じて、音質 
を自動的に切り換えます。 

おずずめ音量 IMKW 

番組内容やシーン、入力内容で異なる音量を、 
自動で«正します。 


青八ッキリ 


P .127 


お年寄りに聞きやすい音にします。 


音青出力設定田^ 

音青出力端子の接続機器と音声出カレベル 
の切り換えや、サブウー八一音量の調整をし 
ます。 


読み上げ設定 

番組表などの読み上げに関する設定ができ 
ます。 


操作•報知音量旧み 

操作音などの報知音の音量を切り換えます。 
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メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


•劇 laa 

音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など） 
ごとに選ぶことができます。 


音声モードを切り換える 


映像に合った音質の設定を3つのモードの中か5選ぶこと 
ができまず。それぞれの設定は、お好みに合わせて調整で 
さまず。 


「音声設定 J 画面を表示する I 




ra ▲▼で r 音声モード切蜘を選び、 
@を巧す 


1 な 

曰 ド巧定 

1 ■ 

音青 モー ド切換 

音楽 

高音 

— hi — +2 

ほ音 

^ hi — +2 

をちパランス 

—1—0 

i 恆音 

弱 

へッドホン設を 

0 

サラウンド 

切 

1音質設定の巧巧化 1 

ジャンル適応(音声） 

切 

おすずめ音量 

が 

声 A ッキリ 

切 

音舌出力設定 

0 

読み上げ設定 

> 

操作.報が音量 

ル 


標準 


y 音楽 
映画 


▲ ▼で設定を選び、径)を巧す 


音青モード切換 


音声モード切換：音楽 I 


C | 標準 

r 


を巧す 


音青モ■ドの職- 

•標準 

標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。 

•音楽 

低音、高音を強調した設定になっています。 

音楽番組や音楽ソフトを聞<とさにおすすめします。 

•映画 

聞きとりやすい音質になっています。 

映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。 


音青設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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音声設定をする(つづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 



音質調整をする 


音声モードは、それぞれお好みの音質に調整ずる 
ことがでさまず。 


n 「音声設定 J 画面を表示する巧® 
g ▲▼で調藝項目を選び、©を巧す 



あ音 


— n —•■と 

ちちパランス 

— 0 

重ほ音 

弱 

へッ ドホン設定 

1> 

サラウンド 

切 

音質設定の巧巧化 


ジャンル適应(音舌） 

切 

おすすめ音量 

切 

舌 A ッキリ 

切 

音声出力設定 

> 

読み上げ設を 

> 

操作-報知音量 

か 




间 ["高音' 低音' 左ちバランスの場合 

< ►で調藝し、©を巧す 


高音： 


+ 2 




音飄整の調致頁目 


弱ぐ 


強< 


I 倍音： +2 j [ 


弱< 


強< 


" 


をちバランス 


をちバランス： 


をの音び 
大きく 


ちの音が 
大きく 


I 重ぉ音：弱"] [ 


強 

中 

因弱 


スピーカーのほ音び大きくなり、迫力のちる 
'音になります。 


D'^TONE テレビの スピーカーでは 出しされない低 g を 


合成し、豊かな重低音を再現します。 


重低音の場合 


▲ ▼で設定を選び、©を巧す 

_ 

I 重ほ音：弱 i Ca 強 

巧 


区 ニ ュうを巧す 
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メニュー 

.▲▼◄►•ミ兢 

戻る 



サラウンドで聞< 


サラウンドを r 入」にずると、音声の奥行感や広がり感が強 
調されまず。音楽番組などに適しています。 

「音声設定 J 画面を表示する 

▼でけラウンド」を選び、®を押す 


音声モード切換 

音楽 

局音 

— N — +2 

あ音 

H — +2 

左ちパランス 

—1—0 

重お音 — 

弱 

へツドホン設定 

> 


音質設定の巧巧化 1 

ジャンル適応(音青） 

切 

おすすめ音量 

切 

舌"ッキリ 

切 

音声出力設定 

> 


r 


入 


W 切 


▲ ▼で rxj を還び、©を押す 


音声モード切換 


高音 
あ音 




をちパランス 


重ほ音 


へツドホン設定 


サラウンド 


音質設定の初期化 


ジャンル適応(音青） 


おずずめ音量 


青"ッキリ 


音声出力設を 

話み卜け’訟ち 


音楽 


百 


^思組 S 托 E 。^ 2.日 chg 源でち包み込むよラなサラウンド 
^ ^感覚で楽しめます。センター定位がしっか 

りした自然なサラウンド感です。 


区 ニ ュ-]を巧ず 


c 劇は a 

•サラウンドを r 入」にすると、音が大きくなるように感じること 
があります。 

•モノラル音声やこ重音声を左ち同じ音で聞いているときには効 
栗がありません。 

• r メニュー」一 r 今すぐできること」一「ブラウンド」でち 
設定できます。 
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へツドホンの音質調整をする(ヘッドホン關) 


ヘッドホンち高音、低音、バランスを調整でさます。 

Q 「音声設定 J 画面を表示する巧® 

Q ▲▼で r ヘッドホン設定 J を選び、 
爲を巧す 


音青モード切換 


高音 


低音 


だちバランス 


重お音 


音楽 


サラウンド 

切 

音質設定の巧期化 


ジャンル適応(音舌）： 

切 

おすすめ音量 

切 

舌 A ツキ IJ 

切 

音舌出力設を 

0 

読み上げ設を 

> 

操作.報知音量 

か 




ドホン設定 


へッドホン高音 


へッドホンほ音 

0 

へッドホンパランス 

—1—0 


▲ ▼で調整項目を選び、©を巧す 






曰木 

^1— +2 


へツ ドホンほ音 :—1— 0 


^1— +2 


へツ ドホンパランス：一1— 0 


弱 

に 

C 



切 




A ►で調整し、©を巧す 


ヘッドホン高音 


I ドホン高音： 


日 区ニコ-1 を巧す 


へッドホン設定の調致頁目 


ヘッドホン高音 


’ドホン高音： 


弱< 


強< 


ヘッドホン低音 


’ドホンほ音： 


弱< 


強< 


ヘッドホンバランス 


’ドホンバランス 


をの音び 
大きく 


ちの音が 
大きく 


音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


























































































































































音声設定をする(つづき) 


音質設定を初期化する 


還んでいる音声モードの音質調整田とサラウンド 
に関する内容を工場出荷時の状態に戻しまず。 
音声モードごとに初期化できます。 

へッドホン挿入時は、へッドホン設定 a ® がな]期化さ 
れまず。 

n 「音声設定 J 画面を表示ずるな^ 

@ ▲▼で r 音質設定の初期化」を選び、 

运)を巧す 


音青モード切換 


高音 
低音 ■ 


をちパランス 


重お音 
へツドホン設定 


音楽 


サラウンド 


I 音費設定の巧期化 


I ジャンル適応(音青）： 


切 I 


イ►で r はしりを選び、©を巧す 


現在の音声モードの音質設定を初期化し、工場出荷の状態に 
戻しまず。 


よろしいでずか？ 

snl いルほ I 


r 戻る I 


下の画面び表示された！5、偉)を押す 


音質設定の巧化 


音質設定を巧巧化しました。 



メニュー 

.▲▼◄►•ミ兢 

戻る 


ジャンルに合った音質にする (ジャンル腑〇 


視聴中の番組のジャンルに合わせて、音質を自動的に切り 
換えまず。 

n 「音声設定 J 画面を表示する田^ 

@ ▲▼で r ジャンル適応宿声)」を還び、 
C 爲を巧ず 


音声モード切換 


高音 

儀 




をちパランス 


音楽 


重ほ音 ： 

弱 

へッドホン設定 

> 

サラウンド 

切 

音質設定の初期化 


おずずめ音量 

切 

舌"ッキリ 

切 

音声出力設定 

> 

読み上げ設を 

0 

操作-報知音量 

か 



入 


▲ ▼で rxj を選び、©を巧す 

骨 


音質設定の巧期化 

ジャンル適応(音青）： 

A 

おずすめ音量 

切 

舌 A ツキ U 

切 

音舌出力設を 0 

読み上げ設を > 

操作.報知音量 

か 


区 ニ ュ-]を巧ず 


回 立を押す 

t 制打 a 

「メニュー」^「設定」^「設定巧期化」^ r 音質設定初期化」でち同様 
に初期化でをます。 iaH » 
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•劇口 a 

•デジタル放送のときは、次のようになります。 

-ジャンル情報が r 映画」のとさ、音声モードを自動的に「映画」 
に切り換えます。 

-ジャンル情報が r 音楽」のとさ、音声モードを自動的に「音楽」 
に切り換えます。 

• デジタル放送似外のときは、音質は切り換わりません。 
•ジャンル適応(映像)については、 ED » をご覧ください。 























































































































舌"ツキ U 

切 

音舌出力設を 

|> 

読み上げ設を 

た 

操作.ま目知音量 

か 


メニュー 

.▲▼◄►•ミ兢 

•戻る 


おすすめ音量の設定をする 


CM になったとさ、番組が変わったとさ、入力を切り換え 
たとさ、0巧画のシーンが変わったとさなど、音量感が大さ 
く変わることをおさえ、音量調節頻度を減5しまず。 

「音声設定 J 画面を表示する巧^ 

ra ▲▼で r おすすめ音量」を選び、 

口 ©を巧す 


音青モード切換 


音楽 


1高曰 ：— 

- N -+2 

ほ音 ：一 

- N -+2 

だちバランス ：1^ 0 

1重お音 

弱 

1ヘッドホン設定 >1 

サラウンド 

切 

1音質設定の巧期化 1 

1ジャンル適応(音青）： 

切1 


▲ ▼で設定を還び、©を巧す 


おずずめ音量 : 標準 

舌"ッキ U : 切 

音舌出力設を た 

読み上げ設を た 

操作-報知音量 : か 

「標準」 . 通常の使用において、聞き取りやすく自 

然な効果です。 

r ナイトモード」…補正効果が強くなります。夜間など音量 
を絞っているとき向きです。 

「切」 . おすすめ音量がオフになります。 


口国を巧す 


•規 

•静かなシーンが続くとさなど、音量を大きくする効果が強くは 
た!5 くので雑音が聞こえることがあります。 

• ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効果に 
よりダイナ S ックレンジを圧縮するため迫力感が弱くなります。 
•「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽 DVD など録音レベルの 
大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果により、音が 
小さく感じることがあります。 




声 A ッキリの設定をする 


高音を強調して人の声をより聞さやずくしまず。ニユース 
番組などに有効でず。 

H 「音声設定 J 画面を表示するな^ 

ra ▲▼で r 声 A ツキリ」を還び、 

©を押ず 


音声モード切換 

音楽 

音 - 

H -2 

あ音 =- 

N — +2 

をちバランス_: 1^ 0 

重お音 ： 

弱 

へッ ドホン設定 

> 

サラウンド 

切 1 

1音質設定の巧巧化 1 

ジャンル適応(音舌）： 

切— 

おすすめ音量 

切- 


ri 声出力設定 >1 

読み上げ設定 

> 

操作-報知音量 

か* 


口 


w 切 


▲ ▼で rxj を選び、©を押す 


音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音青）： 

切 

おすすめ音量 

切 

声"ッキリ 

入 

音声出力設定 

> 

読み上げ設定 

> 

操作-報知音量 

小 


百 


r 入」…アナウンサーや人の会話がより聞きやすくなります。 
「切」''’声八ッキリがオフになります。 


を押ず 


0 

ミになるときは、「切」に設定してください。 


標準 

ナイトモード 

W 切 





〇 ^― © 




音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


因 


囚 


と夕 

が 

音 

雑 
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音声設定をする(つづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 



音声出力の設定をする 


音声出力端子にサブウー八一を接続された場合は、 
L ソ下の手順で r 接続機器切換」を r サブウー八一(可変)」に切 
り換えると、音量調節に合わせてサブウーノ の音量が変 
わります。また、テレビのスピーカーか5の音との音量パ' 
ランスを r サブウー八一音量」で調整でさまず。 

n 「音声設定 J 画面を表示するな® 


日 ▲▼で r 音声出力設赴を選び、 
©を巧す 


II 音声設定 


II 音青出力設定 

音舌モード切換 

音楽 


接続機器切換 ：列部アンプ(固定） 

高音 

— N— +2 


サブウ ー A — 音量： 一 i — 0 

抵音 

— N— +2 



をち K ランス 

— 1—0 



量ぁ音 

弱 



へツ ドホン設定 

|> 



サラウンド 

切 



1音質設定の初期化 1 



ジャンル適応(音舌） 

切 



おずすめ音量 

切 



舌 A ツキ U 

切 



1音声出力設を 

> 

- 


読み上げ設を 

0 



操作.報知音量 

か 

1 


接続11器の設定を r サブウー八 一 J に切り換无るとき 


@ ▲▼で r 接続機器切蜘を選び、 
©を巧す 



Q ▲▼で r サブウ ー A - (可変)」を還び、 
©を巧す 


音声出力設定 


接続機器切換 


:ヴプウ ー A — (巧を） 


サブウーハー音量： 


己 


CfZB 

I 州 


サブウー A — (巧を） 


.部アンプ(固定） 


• 「サブウー八一(可変)」に設定すると音声出力端子か!5 
は低音だけが出力されます。 


サブウー八一の音量調整をずるとを _ 

テレビの本体スピーカーか!5の音量とバランスが取れるよラ、接続 
するサブウー八一側の音量調整を行った後、必要に応じてこの操作 
を行ってください。 


@ ▲▼で r サブウー八一音量 J を選び、 
©を巧ず 


音声出力設定 



@ ◄ ►で調整し、©を巧す 


音声出力設定 


接続機器切換 ：ヴブウー A — (巧を） 
サブウ ー A - 音量 ： T - 0 





•本体音量が大さい場合、サブウー八一からの音が歪まな 
いようサブウー八一音量を上げすぎないようにします。 
本体音量がルをい場合、ヴブウー八一の音にノイズが混 
じらないよラヴプウーノ V —音量を下げすざないようにし 


ます。 


を押ず 
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▲ ▼で rxj を選び、 


1曰户巧疋 

音声 モー ド切換 

音楽 

高音 

— N — +2 

抵音 

— N — +2 

左ちパランス 

—1—0 

重ほ音 

お 

へッ ドホン設定 

> 

サラウンド 

切 

音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音青） 

切 

おすすめ音量 

切 

舌"ツキ U 

切 

音声出力設定 

> 

読み上げ設定 

〇 

操作-報知音量 

小 


ジャンル適応(音舌）： 

切 

おすすめ音量 

切 

舌"ツキ U 

切 

音き出力設を 1> 

読み上げ設定 

> 


操作.報知音量 ル 


@ ▲▼で r 読み上げ速鼠を選び、 
@を巧す 


音声モード切換 


局音 




音楽 


重ほ音 

弱 

へツ ドホン設定 

> 

サラウンド 

音質設定の巧巧化 

切 

ジャンル適応(音舌） 

切 

おすすめ音量 

切 

舌 M ッ+ご 

拭 


音声出力設定 
読み上げ設を 


操作-報知音量 


音声出力設定 


f 自動読み上げ：切 I 


r 読み上げ速度：標準 


高遠 


1^1標準 
ほ連 


@ ▲▼で設定を選び、©を巧ず 


音声モード切換 


高音 


をちパランス 


音楽 


重ほ音 

弱 

へッ ドホン設定 

t > 

サラウンド 

切 

音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音青） 

切 

おすすめ音量 

切 

舌" ッ キリ 

切 

音声出力設定 

> 

読み上げ設定 り 

操作-報知音量 

か 


音声出力設定 


自動読み上げ：切 


I 読み上げ速度：高速* ゾ |^ 4 

標準 
ほ連 


を押す 



メニュー 

.▲▼◄►•ミ兢 

戻る 



売み上げの設定をする 


番組表、ま組内容 ■ aw * 、予約一 覧 1«1"> の 
画面で表示内容を自動的に読み上げるよラに設定でさま 
ず。また、読み上げる速さを変えることちでさまず。 

n 「音声設定 J 画面を表示する巧^ 

ra ▲▼で r 読み上げ設赴を選び、 

©を巧す 


音青モード切換 


局音 


ほ音 


をちバランス 


音楽 


1重お音 

弱 

1ヘッドホン設定 01 

サラウンド 

切 

音質設定の巧期化 

ジャンル適応(音舌） 

切 

おすすめ音量 

切 

舌"ツキ U 

切 

音舌出力設を 

た 

1読み上げ設を 

► 


読み上げ設定 


自國読み上げ：切 


読み上げ速度：標準 


I 操作•報知音量 


か I 


自動で読み上げるようにずるとき 
@ ▲▼で r 自動読み上げ」を選び、 
@を巧す 


音青モード切換 


局音 


ほ音 


をちバランス 


重お音 


音楽 


へツ ドホン設定 
サラウンド 


音質設定の初期化 


尸 


音青出力設定 


I 自動読み上げ： 


読み上げ速度：標準 






読み上げる速さををるるとき 



音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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音声設定をする(つづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 



操作-報知音量の設定をする 


操作音などの報知音を鳴5ずようにしたり、報知音の音量 
を切り換えることができまず。 

n 「音声設定 J 画面を表示する巧® 

ra ▲▼で r 操作•報知音量を選び、 

爲を巧す 


音户設定 


音声モード切換 

音楽 

高音 

— H — +2 

あ音 

— N — +2 

左ちパランス 

—1—0 

重ほ音 

弱 

1ヘッドホン設定 > 1 

1サラウンド 

切 

音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音青） 

切 

おすすめ音量 

切 

舌"ッキリ 

切 

音声出力設定 > 

読み上げ設定 た 



標準 

切 


@ ▲▼で設定を選び、©を巧す 


音ド設定 


音声モード切換 
高音 
あ音 

左ちパランス 
重ほ音 

へッ ドホン設定 
サラウンド 
音質設定の巧巧化 
ジャンル適応(音舌） 
おすすめ音量 
舌"ッキリ 
音声出力設定 
読み上げ設定 
操作-報知音量 "" 


音楽 


•か、 □ 


標準 




囚国を巧す 
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機能設定をする 


いろいろな機能を使うための設定をしまず。 



.メニュー 


戻る 


g 刷打 a 

Ir 録画実行中は設定できません。 



r 機能設定」画面の表示のしかた 


田を押す 


g ▲▼で r 設赴を選び、©を巧す 


1にュ— 

今すぐでさること 


リンク機器操作 ^ 

ま組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 

お知5せ■情報 

い J 


設定 


画質設を 


画面設を 


音声設を 


機能設を 
巧巧設定 


-発家庭設定 


設定の期化 


チヤンネル再設を 


@ ▲▼で r 機能設赴を選び、©を巧す 


1 メ ニュー 

今すぐできること 

嗎 

リンク機器操作 4 

ま組表.予約 

施 

テレビ操作 

口 

おな] 6せ■情報 

1 B 


L 設定 



1機能設定 

節約設定 

0 

制限設定 ^ 

> 

リンク設を 

> 

入出力設を 

た 

画面向き設定※ 

> 

1使う人設を >1 


※广画面向さ設定 J は、 
LCD -1 日 ATL 20 のみ 
表示されまず。 


r 機能設定 J 画面について 


機能設定 


節約設定 


制限設定 


U ンク設定 

> 

入出力設定 

> 

画面向さ設定& た 

使う人設定 

> 


※广画面向さ設定」は、 
LCD -19 ATL 吕〇のみ 
表示されまず。 


節約設定 [ slE ^ 

いろいろな節約の設定びでをます。 


制限設定田 

視聴年齢、本体ボタン、 
制限を設定します。 


リモコンボタンの 


リンク設定 

U ア U ンクに関する設定をします。 


入出力設定 [ slEg > 

Ir システムの設定とテスト、光音声出力の 
音声お式の設定、外部入力のスキップ設定 
をします。 

画面向き設定田 
( LCD -19 ATL 20 のみ） 

オートターン/オートチルトを無効にしたり、 
電源「切」にすると画面の向さが中央へ戻る 
ように設定できます。 

使う人設定田 

本機を使ラ人に合わせて、いろいろな機能 
を設定でをます。 


機能設定をずる 
音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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機能設定をする(っづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 



節約設定をする 


いろいろな節約の設定がでさます。 

H r 機能設定 J 画面を表示する巧回》 


g ▲▼で r 節約設赴を還び、©を巧す 


電力量節約 

切 

無操作節電 

切 

無信号節電 

切 

センサー節電 

切 


1節約設定 

> 

制限設定 

0 

リンク設を 

> 

入出力設を 

> 

画面向さ設定* > 

1へッドホン設定 



※厂画面向き設定」は、 LCD -19 AT に0のみ表示されます。 


節約設定 


機能設定 


@ ▲▼で項目を選び、©を巧す 


節約設定 ~> 

制限設定 

0 

リンク設を 

> 

入出力設を 

0 

画面向き設定※ 

t > 

へツ ドホン設定 

[> 




無操作節電 

切 

無信号節電 

切 

センサー節電 

切 


口 


入 
W 切 


0 ▲▼で rxj を選び、©を押す 


II 節約設定 

電力量節約- 

入— 

無操作節電 


無信号節電 


センサー節電 



節約設を > 

制限設定 

0 

リンク設を 

> 

入出力設を > 

画面向き設を& 

> 

へツドホン設定 

> 


百 


回 2^^を巧す 


「躺勺醜の項目 


電力量節約 

C 

口 

因切 

「入」で、画面の明るさをおさえ、消費電力を 
節約しまず。 

無操作節電 

C 

口 

因切 

「入」で、テレビの消し忘れを防ざます。約3 
時間テレビを操作しなかった場合、自動的に 
電源び切れまず。 

無信号節電 

C 

口 

囚切 

「入」で、テレビの消し忘れを防ざます。放送 
終了後など、映像信号びなくなった状態で約 
10分経つと、自動的に電源び切れます。 

センサー節電 

C 

口 

因切 

「入」で、お部屋の照明をおとずと、自動のに 
電源び切れまず。 


•劇口3 

無操作節電 r 入」では、 

• 電源が切れる1分前から r 無操作節電 ] 分前」と表示されます。 
引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてく 
ださい。 

無信号節電「入」では、 

• 電源が切れる1分前から r 無信号節電1分前」と表示されます。 

• 2 画面の組合わせによっては、電源が切れない場合があります。 
ビデオがブルーバックのときは、はたらきません。 

センサー節電 r 入」では、 

•テレビの前に人が立つなど照明をさえざるようにすると、電源 
がオフされることがあります。 

•お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされ 
ません。 
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し、 


@ ▲▼で視聴の許可年離を選ぶ 


「4ホ拟上」 …4才か51目才まで1ホ単位で設定できま 

〜「19才上」す。番組の視聴年齢制限が設定した年齢 
より上の場合、例えば「1曰才拟上」に設 
定すると、番組の視聴年齢制限が ris ホ 
切上」のときは、暗話番号を入力しなし、 
と視聴でさなくなります。 

r 制限なし」 . 番組の視聴年齢制限に関係なく視聴でき 

ます。 


設定が終わった!5、を巧ず 


暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見るために必要です。 

視聴年齢制限を設定すると、暗証番号を入力しないと視聴年齢制 
限のある番組を見ることがでさません。万一、暗証番号を忘れた 
場合には、「全情報の初期化」田^後に、再設定していただく 
必要があります。ただし、「全情報の初期化」をすると全ての設定 
が工場出荷状態に戻ります。 
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B ちラ—度、同じ暗註番号を入力し、 
™ r 確定」が選ばれた！5、©を押す 


ネ另聴年齡の設定のためには暗記ま号の登録びお要でず。 
n 〜四の数字ボタンを巧って登録してください。 


暗証番号：困困凹困 I 確定 I 

確認のため、ちラー度入力して<ださい。 
確認入力：间阳间阳 


戻る 


■ 2回目に入力した暗証番号が間違ってい 
たとさは 

r 入力した番号と異なります。再度入力してく 
ださい。」と表をされます。 

画面の説明に従って、もう一度始めか5暗証蚕 
号を入力してください。 


視聰年齢制限 


メ—ュー 

.▲▼◄►•ミ兢 

•戻る 


暗話番号を登録して視聴制限を設定する 


一定の年齡 L ソ上でないと見ることがでさないま組に対し 
て、暗証番号を登録し、視聴を制限ずることができまず。 


♦刀めて視聴制限を設定するとき 


H r 機能設定 J 画面を表示する巧回》 

@ ▲▼で r 制限設赴を選び、©を巧す 


節約設定 


1制限設定 

> 

IJ ンク設定 

> 

入出力設定 

> 

画面向き設を* 

た 

淀ラ人設定 

> 


視聴年齡制限 


本巧操作部□ック：切 
リモコン キー □ツク 


画面向き設定」は、 LCD -19 ATL 吕〇のみ 
表示されます。 


▲ ▼で r 視聴年歸制限」を選び、 
©を巧す 


節約設定 


1 制限設定 -■た1 

U ンク設定 

> 

入出力設定 

> 

画面向き設を& 

た 

淀ラ人證定 

> 


制限設定 


I 視聴年齡制限 


本巧操作部□ック：切 


リモコン キー □ック 


丘]〜0^で4衍の暗証番号を入力 
r 確定」が還ばれた！5、@を押す 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

而 河を巧ず 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消すことがでさまず 


視聴制限のあるき組につし、て視聴を許可ずる年齡を設定しまず。 
4〜19 : または制おなしを設定してください。 


巧聴の許可年餘 


1,* お 1—1 1 暗罰番号変を J 


戻る 


巧聴年齡の設定のためには暗証を号の登録び必要です。 
田〜四の数字ボタンを使って登録してください。 


暗証き号： 困困凹困 I 





〇 & 




機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 






























































































機能設定をする(っづき) 





MITSUBISHI 


メ—ュー 

▲ ▼◄►•ミ規 

戻る 


視聴制限をれたを巧を見るとを _ 

視聴年厳制限で設定した年 la ソ上の制限がかかつた番組を 
見たいとさは、暗証番号を入力ずるぶ、要がありまず。 

潮藤間端]限の対象番組を選ぶと、 

「暗証番号入力」画面が表示されます。 


巧聰年齢制限のある番組 


CS1inch 

000 総合巧閱技チャンピオン □□ 

7/12 (±) AM 0：00- AM 3：30 
L ^ j ^ l コピー制おぁり迫 J 10 ホ〜 

視聴ずるためには暗話涅号を！！〜固で入力してください。 

暗証番号面 □□□ し確定 —I 



田 


の〜吸句で4衍の暗註番号を入力する 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

画を巧す 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消すことがでさます 


曰 


「確定」が選ばれていることを確認し、 
@を巧す 


視聴年齢制限が解除され、番組を見ることがでさます。 


•劇口3 

番組に視聴制限があるかどうかは、番組内容ボタンを巧して「番組 
内容」画面を表示して確認できます。 
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MITSUBISHI 

a * テレピ 


抑巧の許可年節を変えたり、制限をなくしたりするとき 


r 機能設定 J 画面を表示するI 


IKW 


@ ▲▼で r 制限設赴を選び、©を巧す 


▲ ▼で 

1機能設定 


節約設定 

] 

1制限設定 

> 

IJ ンク設定 

た 

入出力設定 

> 

画面向き設を* 

t > 

淀う人設定 

0 


視頓年齢制限 


本巧操作部□ック：切 


リモコン キー □ツク 


画面向き設定」は、 LCD-1 日 ATL 吕〇のみ 
表示されます。 


▲ ▼で r 視聴年歸制限」を選び、 
运)を巧す 


制限設定 


I 視晓年齢制限 


〇]-®で4衍の暗註番号を入力し、 
r 確定」び選ばれた！5、@を巧す 


年齡制限のある番組の視聴を制 P 反できまず。 
設定ずる場合は n 〜囚の数字ボタンを巧って 
暗話ま号を入力してください。 


暗証番号：困困困困 I 


戻る 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力ずるときは 

而 同を巧ず 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消すことがでさます 

@ ▲▼で視聴の許可年蹄を還ぶ 


視聴制限のあるま組について視聴を許可ずる年齢を設定しまず。 
4〜19ホ凹上、または制限なしを設定してください。 


巧聴の許可年齡 


1 暗証番号変更 J 


戻る 


因国娜す 


1機能設定 

節約設定 

> 

制眼設定 — 

た 

U ンク設定 

た 

入出力設定 

> 

画面向き設を* 

> 

淀ラ人設定 

t> 


C 


本巧操作部□ック：切 
リモコン キー □ック 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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機能設定をする(っづき) 



メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


[臨正番号を類ずるとき 


r 機能設定 J 画面を表示する I 


■RW 


@ ▲▼で r 制限設赴を選び、©を押す 


▲ ▼でけ 

1機能設定 


節約設定 

] 

1制限設定 

► 

U ンク設定 

> 

入出力設定 

た 

画面向き設を* 

> 

淀う人設定 

> 


視聴年豁制限 


本体操作部□ック：切 


U モコン キー □ツク 


《r 画面向き設定」は、 LCD-1 日 ATL 吕〇のみ 
表示されまず。 


▲ ▼で r 視聴年歸制限」を選び、 
@を巧す 


制限設定 


I 視聴年翰制限 


節約設定 

0 

制眼設定 ― 


1」ンク設定 

> 

入出力設定 

た 

画面向き設を* 

> 

淀う人設定 

> 


本体操作部□ック：切 


U モコン キー □ック 


田〜陋で4衍の暗証番号を入力し、 
r 確定」が選ばれた5、©を押す 


年齡制限のあるき組の視聴を制限できまず。 
設定ずる場合は田〜囚の数きポタンを使って 
暗証番号を入力してください。 


:回困回困 I 


戻る 


入力した数字は「*」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

陋を巧す 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消ずことがでさまず 


@ で r 暗証番号変到を選び、©を巧ず 


視聴制限のちる番組につし、て視聴を許可ずる年齡を設定しまず。 
4〜19ホ L ソ上、または制おなしを設定してください。 


ネ貝聴の許可年盛 


1制限なし1 

II 暗証ま号類1]1 




戻る 


@ [ n 〜 ra で4衍の新しい暗証番号を 
U 入力し、 r 確赴が選ばれた！5、@を巧す 


田〜囚の数字ボタンを巧って 
変更ずる暗証番号を入力してください。 


暗証き号：困困 1*1 困 


戻る 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

而商を巧す 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消すことがでさます 

ちラー度、同じ暗註番号を入力し、 
r 確定」が選ばれた!5、©を押す 


n 〜团の巧字ポタンを巧って 
変更ずる暗証き号を入力してくだごい。 


暗証番号：困困凹困1確定 I 
確認のため、ちラー度入力して<ださい。 

imxti :困困因困 [pi^iil 


戻る」 


回国娜す 
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▲ ▼でリモコンボタンを選んでか！5、 1 
イで r 無如〔する」を選び、@を巧す I 

ず 
る 



リモ]ンの -3! のボタンを無効にする (リモコンキ-□ック) 


U モコンの放送切換ボタン(地上アナ□グ、地上デジタル、 
BS 、 CS の各ボタン)とメニユーボタンを無効にできまず。 
視聴しない放送を選択したり、希望しない設定変更をした 
りずる誤操作を防ざまず。 


r 機能設定 JUS を表示ずる I 


ffcn 


@ ▲▼で r 制限設赴を選び、©を巧す 


1機能設定 

節約設定 

] 

1制限設定 

> 

リンク設を 

た 

入出力設を 

> 

画面向き設定※ 

に 

使う人設を 

> 


視頓年齢制限 


本巧操作部□ック：切 


U モコンキー□ツク 


画面向き設定」は、 LCD-1 目 ATL20 のみ 
表示されます。 


▲ ▼で r リモコンキー□ック」を選び、 
@を押ず 


節約設定 

> 

制限設定 

t > 

リンク設を 

D > 

1入出力設を >1 

画面向き設定* 

に 

使う人設を 

> 


視頓年齢制限 


I 本巧操作部□ック：切 


U モコンキーロ 


微 



U モコンボタンを効かないよラにずる場合は[お効にずる] 
を還んでください。 

r 放送液無効設定」で無効設定されている巧送切換ボタンは 
[無効にする]固定になりまず。 

地上アナ□グ：国 j 無効にずる □ しない 

地上デジタル： U 無効にずる W しない 

BS : □ 無効にずる >1しない 

CS : U 無効にずる kl しない 

メニュー : □ 無効にずるピ I しない 


间 国を押ず 


■i 制田 a 

• r 放送波無効設定」巧^で無効に設定されている放送切換ボ 
タンは、「無効にする」に固定されます。 

• メニューボタンを r 無効にする」に設定されていても、メニュー 
ボタンを3秒じ Lb 巧すことで一時的に□ックび解除され、メニ 
ユー画面を表示することができます。 



.メニュー 

.▲▼◄►•ミ兢 

戻る 



本体のボタンを無効にする(が械作部□ック) 


本体側面のボタン操作を無効にし、ルさなお子様のいたず 
5を防ぎまず。 

r 機能設定 J 画面を表示する巧回》 

呂▲▼で r 制限設赴を選び、@を巧ず 


▲ ▼でけ 

1機能設定 


節約設定 

] 

1制限設定 

> 

U ンク設定 

> 

入出力設定 

> 

画面向き設を& 

た 

淀ラ人設定 

> 


視聴年齡制限 


本な:操作部□ック：切 


リモコンキー□ツク 


画面向き設定」は、 LCD-1 日 ATL 吕〇のみ 
表示されます。 


▲ ▼で r 本体操作部□ック」を還び、 
@を巧す 


節約設定 

> 

制眼設定 _ 

> 

U ンク設定 

0 

入出力設定 

> 

画面向き設を& 

た 

淀ラ人設定 

> 


II 制限設定 



視聴年蘭制限 



巧 巧細お 


入 

U モコンキー□ック 


kl 切 


1 


▲ ▼で rxj を選び、©を押す 


節約設定 

> 

制眼設定 

て 

IJ ンク設定 

た 

入出力設定 

> 

画面向き設を* 

t > 

淀う人設定 

[> 


視聴年翰制限 


本巧操作部□ック：入 


リモコンキー□ック 


百 


目 ロ ニ ユ-1を巧ず 


テレビの設定 
ちずる 


137 




























































































































機能設定をする(っづき) 


[他の機器を操作する] 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 



リアリンクの設定をする 


H r 機能設定 J 画面を表示する巧回》 

ra ▲▼で r リンク設定 J を選び、 

@を巧す 


1リンク設定 

リンク制御 

入 

テレビ要源入連動 


テレビ里源切連動 


リンク機器切連動 


デジタル2画面 

"a 


1機能設定 

節約設定 

た 

制限設定 

> 

1リンク設を 

> 

入出力設を 

——た 

画面向き設定 

※一ち 

1使う人設を >1 


※厂画面向き設定」は、 LCD -19 AT に0のみ表示されます。 



▲ ▼で設定項目を選び、辑)を巧す 


■ 機能設定 

節約設定 

0 

制限設定 

> 

| ij ンク設定 >1 

入出力設を 

> 

画面向き設定※ 

> 

使弓人設を 

た 



テレビ垂源入連動 

切 

テレビ電源切連動 

入 

リンク機器切連動 

切 

デジタル2画面 

入 


ンク設定 




0 ▲▼で設定を選び、©を押す 


1機能設定 

節約設定 

た 

制限設定 

> 

リンク設を 


1入出力設を >1 

画面向き設定※ 

> 

使う人設を 

c> 


1リンク設定 

1/百ク制御 ■ 

入 

テレビ電源入連動 


テレビ要源切連動 

"a 

リンク機器切連動 

可 

デジタル2画面 

1¢ 


百 


「リンク設定の項目 


リンク制御 

C 

因入 
切 

リアリンク対応機器を接続したときは r 入」を 
選んでくだごい。 

テレビ電源入 
連動 

C 

因切 

「入」で、テレビの電源をオンずると、リアリ 
ンク対応のレコーダーの電源も連動してオン 
します。 

テレビ電源切 
連動 

C 

因入 
切 

「入」で、テレビの電源をオフずると、リアリ 
ンク対応機器の電源ち連動してオフしまず。 

リンク機器切 
連動 

C 

因切 

「入」で、 U ア U ンク対応機器の電源をオフす 
ると、テレビの電源ち連動してオフしまず。 

デジタル2画面 

C 

因入 
切 

「入」で、2画面時にリアリンクが応機器の 
チヤンネル切り換えをテレビのリモコンで行 
るます。 

2007年 1 U 前に発売されたリアリンク対応レ 
〕ーダーおよび DVR - DS 1 20 (2009 年10 
月現を）は、この機能に巧なしていません。 


回 たュ -1 对甲ず 
因 本機の電源を入れ直す 


•劇 eia 

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。機器 
により仕様が異なることがあります。 

くわしくは VREAUNK □ ゴマークのある対応機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

固ぉ願ぃ/ 

リアリンク機能を中止するために r リンク制御」を r 切」にした場合 
は、本機の電源を入れ直してください。 
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Ir システム設定をする 


Ir システムを使って録画をずる場合は、 Ir ■ケーブルの接続 
後、 L ソ下の手順で Ir システム設定を行ってください。 

設定は初回のみぶ、要で、次に録画ずるときには必要ありま 
せん。 

Ir システムの接続方法については1^11»をご覧ください。 

H r 機能設定 JUS を表示ずる巧回》 

Q ▲▼で r 入出力設赴を選び、 

口运)を巧す 


-システム設定 


節約設定 

[> 

制眼設定 

0 

IJ ンク設定 

> 

1入出力設定 

> 

画面向き設を* 

> 

淀ラ人設定 

> 


光音青出力設を : PCM 


入カスキップ設定 


※厂画面向き設定」は、 LCD - 1 曰 AT に 0 のみ表示されます。 

▲ ▼で rir システム設赴を選び、 
@を巧す 


1機能設定 

節約設定 

た 

制眼設定 

> 

U ンク設定 

> 

入出力設定~ 


画面向き設を& 

> 

淀う人設定 

0 


入出力設定 


「システム設定 


光音青出力設を : PCM 


入カスキップ設定 


▲ ►で録画機器の メーカーを 

選び、©を巧す 


Ir システム設定 


お使いの録画機器（ビデオ、 DVD レコーダーなど）の 
メーカーを 選んでください。 


圓 

五養 

白 

松'下 

呂 

ソ ニー 

白 

東ミ 

白 

パイオニア 

□ 

シャープ 

U 

ビクター 

U 

サンヨー 

U 

日立 

白 

フナイ 

呂 

アイワ 

白 

NEC 


[戻る J 


当社毁の録画拐结§をち続している場合 


当社製の録画機器を接続していない場合は、手順回〜百は必要あ 
りません。手順回に進んでください。 


回 


▲で r - 発録画モード選択 J を選び、 
©を巧す 


Ir システム設定 


リモコンコードの種類を選んでください。 

電源オン/オフテストで正常に動作するをのが該当します。 


メーカー 


E 養 


-発録画モ—ド還択 


DVD レコーダー: … U 2 

ビデオ ： □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをしまず。 


[^スト開抬 I 


戻る J 


手順因でに養」を選んだとき 
だけ表示されまず。 


因 


▲ ▼で r 高速起動対応機種 J または 
r その他の機種」を選び、©を巧す 


Ir システム設定 


楽レコ H E/H G シリーズをお使いの場合は、 
[高速起動対応機種]を遅んでくだごい。 


M 高速起動巧応機種 
U その化の機種 


下記の当社製 DVD レコーダーが高速起動に対応しています。 
に008年8月現沿 

DVR-HE 已 0W、DVR-HE10W. DVR-HG8 巨曰、 
DVR-HG76 己、 DVR-HE 760、 DVR-HE 巨60、 
DVR-HE8 已0、 DVR-HE6 已0、 DVR-HE 700、 
DVR-HE 600、 DVR-HE 已〇0、 DVR-HE lOWSD 


mi を巧す 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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機能設定をする(っづき) 


g ▲▼イ►で機器とリモコンコード 
し*番号を選び、@を巧す 


Ir システム設定 


U モコンコードの種類を還んでください。 

電源オン/オフテストで正常に動作ずるをのび該当しまず。 

メーカー 五養 

的録画モ-ド選択 J 

DVD レコーダー:圓1 こ1 2 

ビデオ ： □’ 1 コ 2 □ 3 □ 4 

上記コードで緑画機器測の電源オン/オフテストをしまず。 

^テスト開姑 I 

[ 戻る I 

メーカーでは複数のリモコンコードを採用しています。 

下の番号表を参考にして適合するコードを還んでください。 

リモコンコード番号表 


メーカー 

リモコンコード番号 

DVD レコーダー 

ビデオ 

王 菱 

1吕 

12 3 4 

松 下 

12 3 

12 3 4已 

ソ ニー 

1吕3 

12 3 4已巨 

東 芝 

12 

12 

パイオニア 

1吕3 


シヤープ 

1吕 

12 3 

ビクター 

12 3 4 

12 3 4 

サン ヨー 

1 

12 3 4 

日 立 

1吕3 

12 

フナイ 


1 

アイワ 


12 3 

NEC 


12 3 4 


C 劇打 a 

• HDD (八ードディスク）を内蔵している当社製レコーダーでは、 
Ir システムを使ったとき HDD への録画となります。 

•当社製ビデオー体型 DVD プレーヤー ( HDD なし）はビデオしレ 
コーダーのモードをビデオモードにしてください。ビデオー体 
型 DVD レコーダー （ HDD なし）は DVD レコーダー]に設定して 
<ださい。 

• 当社製のビデオ H 禪 DVD プレーャ ー DJ - VY 220、 DJ - GM 10、 
DJ - VG 曰00 P 、 DJ - VG 130、 DJ - VG 230 P 、 DJ - GM 1]、 
DJ - V 2 己0、 DJ - VP 2 曰0、 DJ - V 260、ビデオー体型 DVD レコ 
-ダ ー DVR - S 300、 DVR - S 31 曰、 DVR - HS 31 曰、 DVD レコ 
—ダ ーDVR-T1 日0、 DVR-T1 10の場を、 Ir システムでの入力1 
(L1) 切り換えは巧いません。必ずレコーダー側で切り換えてから 
録画を巧ってください。 

その他の当社製レコーダーでは、入力1 (L1) 切り換えはI「シス 
テムを使って行います。 

• DJ-V21 日、 DJ-MC21 K DJ-R1000、DVR-DS10000 に 
は対応しておりません。 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ兢 

戻る 


@ ▼で r テスト開始」を選び、©を押す 

レコーダーの電源が入ることを確認してください。 


Ir システム設定 


リモコンコードの種類を還んでください。 

電源オン/オフテストで正常に動作するをのび該当します。 

メーカー 五菱 

I — 発録画モード選択 I 

DVD レコーダー ： W 1 U 2 

ビデオ ： U 1 U 2 U 3 U 4 

上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをしまず。 


テスト開始 


[ 戻る I 



Ir システム設定 


リモコンコードの種類を選んでください。 

電源オン/オフテストで正常に動作するをのび該当します。 

メーカー 五菱 

発録画モ-ド選択 J 


DVD レコーダー： W 1 U 2 

ビデオ ： □ 1口 2 □ 3 □ 4 

上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをしまず。 


厂戻る J 


テスト終了 


テスト中 


■ レコーダーの 電源び 入 5ないとさは 

• U モコンコードが複数ある場合は、手順回で 
他の U モコンコード番号を選び、手順回を行 
つて< ださい。 

• I かーブルの 発光部と レコーダーの U モコ ン受 
光部の位置を調整してください。 

■ 信号の送信を終了したいときは 

• 「テス ト 終了」が選ばれていることを確認し 
て、綺を巧す 


■i 劇打 a 

•録画に複合機をお使いの場合は、この設定とレコーダー側の設 
定が異なると間違つたちへ録画されたり、録画できないことが 
あります。特にビデオテープへの録画は上書きとなるためごま 
意 < ださい。 

• Ir システムをご使用になる場合は、別売のI「ケーブルが必要です。 

■が 
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而 国を巧す 














































































メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


g 劇打 a 

• AAC とは 、 Advanced Audio Coding の略称で、 
音声符号化の規格の一つです。 AAC は、 CD 並の音 
質データを約1/12にまで圧縮できます。また、 
已 ch + 低域強調チャンネル（ウー八一）のサラウン 
ド音声や多言語放送を巧ラことちできます。 

• PCM とは 、 Pulse Code Modulation の略称でア 
ナ□グ巳 S の音声や CD などで使われている 2 ch の 
デジタル信号です。 

•外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、 
テレビの音量を「0」にしてください。 


光音声出力設定をする 


本機のデジタル音声出力(光)端子と、 AAC または PCM 対 
応のヴンプ U ングレートコンバーター内蔵のオーディオ機 
器を接続して、デジタ j レ放送のデジタ j レ音声を楽しむ場合 
は、機器との接続後に L ソ下の設定が必要です。 


•制 laa 

アナ□グ放送受信時やアナ□グ音声入力時には、デジタル音声(光) 
出力端モか5の音声信号は出力されません。 

H r 機能設定 J 画面を表示する I 


IKW 


ra ▲▼で r 入出力設赴を選び、 
@を巧す 


節約設定 

0 

制限設定 

> 

リンク設を 

> 

1入出力設を 

> 

画面向き設定& 

> 

使う人設を 

> 


-システム設定 


巧音青出力設を : PCM 


入カスキップ設定 


※广画面向さ設定 J は、 LCD -19 ATL 20 のみ表示されます。 

@ ▲▼で r 光音声出力設赴を還び、 
™ ©を巧す 


■ 機能設定 

節約設定 

0 

制限設定 

> 

リンク設を 

た 

1入出力設定 >\ 

画面向き設定* 

> 

使う人設を 

0 


I _r 


入出力設定 


システム設定 


光音青出力設を ： PCMI 


入カスキップ設定 


kl PCM 
AAC 


0 ▲▼で設定を選び、©を巧ず 


節約設定 

> 

制限設定 

> 

リンク設を 

> 

1入出力設を >1 

画面向き設を* 

> 

使う人設を 

> 


-システム設定 


光音声出力設定 ： PCM 


入カスキップ設定 


[AAC 


「 PCM 」. 音声 AAC に対応していないオーディオ機器 

を接続の場合に設定します。 

「 AAC 」. 音声 AAC に対応している才ーディオ機器を 

接続の場合に設定します。 


同 国を巧す 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


141 



















































































機能設定をする(っづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 



外部入力のスキップ設定をする . 


HDMI 入力や PC 入力にか部機器を接続してし、ない場合は、 
L ソ下の手順でスキップ「ずる」に設定してください。入力切 
換操作のときにスキップ(飛び越し）します。 


H r 機能設定 JUS を表示する巧回》 


ra ▲▼で r 入出力設赴を選び、 
@を巧す 


節約設定 


制限設定 

> 

リンク設を 

> 

1入出力設を 

> 

画面向き設を& 

> 

使う人設を 

[> 


-システム設定 


巧音青出力設を ： PCM 


入カスキップ設定 


※厂画面向き設定 J は、 LCD -19 ATL 20 のみ表示されます。 



▲ ▼で r 入カスキップ設定 J を選び、 
@を巧す 




▲ ▼ でスキップしたい入力、 

イ►で r する」を選び、©を押ず 


乂ナIスホ，リプ訪巧 



M ►を押すごとに次のように切り換わります。 

ビデオ1/2、側面端子、 D 端子1のとさ 

オート ► しない 

HDMI1/2、PC のとき 

するしない 


•劇口 a 

ビデオ入力や D 端子入力の場合、「オート」に設定しておくと、外 
部機器を接続していない入力だけを飛び越します。 


@胃を巧す 
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©を巧ず 


bd 入 
切 


メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


g 劇打 a 

電源オフ時中央 r 入」では、 

•中央に戻るまで回転が止まりません。電源をオフに 
する際にはテレビの回りに障害物がないか、よくお 
確かめください。 


画面向を設定の項目 



画面向きの設定をする 


[ LCD -19 ATL 20 


の别 

卜 laeis^ 


才ートターン/才ートチルト iscis# を無効にずるための 
設定ができまず。ルさなお子様のいたず5を防げます。 
また、画面の向さを変えたまま電源を切ったとさに、自動 
で中央に戻ずかどうかの設定ができまず。 


r 機能設定 J 画面を表示する I 


■RW 


Q ▲▼で懼面向き設定」を選び、 
挺)を押す 


■ 機能設定 


圆画面向さ設定 

節約設定 

> 


画面向さ 

入 

制限設定 

> 


電源オフ時中央： 

切 

リンク設を 

> 




入出力設を 

> 




1画面向き設定 

> 

日 



1使う人設を >1 



■ 機能設定 


圆画面向さ設定 


節約設定 

> 


画面向さ 

入 

巧 

制限設定 

た 


電源オフ時中巧： 


リンク設を 

> 




入出力設を 

> 





画面向き設定 

> 

C 




使う人設を 

t > 





同 医司を巧す 


▲ ▼で設定項目を選び、 


■ 機能設定 

節約設定 

> 

制限設定 

に 

リンク設を 

> 

入出力設を 

た 

画面向き設定 

て 

使う人設を 

> 


画面向き設定 


電源オフ時中央： 切 


▲ ▼で設定を選び、@ 



画面向を 

C 

因入 
切 

r 切」で、才ートターン/才ートチルトび無効 
になり、小さなお子様のいたずらを防げます。 

電源オフ時中央 

C 

口 

因切 

r 入」で、テレビの電源を切ったときに自動で 
中央に戻るようにしまず。 


機能設定をずる 


す 

巧 

を 


テレビの設定 
巧ずる 


143 

































































































機能設定をする(っづき) 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 


3 つのモー ドと工場出荷時の設定内容 


項目 

工場出荷時の設定 

標準モード 

家庭モード1 

家庭モード2 

視聴者設定 

切 

シニア 

ジュニア 

声ノ V ッキリ 

切 

入 

切 

自動読み上げ 

切 

入 

切 

操作音.報知音 

か 

標準 

切 

U モコンキー□ック 

ずべてしなし、 

すべてしなし、 

すべてしなし、 


g 劇打 a 

「メニュー」^「テレビ操作」^「使う人切換」でも切り換 
えることができます。1^^ 



使う人設定をする 


使う人に合わせた設定を3つのモードか5選べまず。 
それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することが 
でさまず。 


使ラ人のモードを切0換える 

E 

1 

r 機能設定 J 画面を表示する巧回》 


ra ▲▼で r 使う人設赴を選び、 
@を巧す 


1機能設定 


II 使う人設定 

節約設定 た 


惊5人切換 

標準モード 

由 J 限設定 > 


視聴者設定 

切 

U ンク設を >1 


声 A ッキリ 

切 

入出力設を > 


自動読み上げ 

切 

画面向さ設を& > 


操作-巧知音量 

ル 

1使う人設を > 

C 

1リモコンキー□ック 1 


※厂画面向き設定 J は、 LCD -19 AT に0のみ表示されます。 



▲ ▼で r 使う人切蜘を選び、 
@を巧ず 




▲ ▼ でお好みのモードを選び、 
@を巧す 


使う人設定 


節約設定 

つ 


使ラ人切換 

標準モード 

制限設定 

> 


視聴者設定 

切 

リンク設を 

に 


声 M ツキ！ J 

切 

入出力設を 

> 


自動読み上げ 

切 

画面向き設ま& 

> 


操作-巧知音量 

か 

使う人設定 

"T 

C 

1リモコンキー□ック 1 


家庭モード1 


家庭モード2 


@胃を巧す 
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メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


使う人設定の項目 


Q 


使ラ人切換 


因標準モード 
家庭モード1 
家庭モード2 


JiTF の已つの項目を一括で切 
り換えまず。 


Q 


視聴者設定 


標準 • 


シニア…… 
ジュニア… 


囚切 


まぶしさをおさえつつクッキリした画 
面にします。 

画面全体び巧るいときのまぶしさをお 
さえます。 

テレビを長時間ご覧になるとさや、ア 
ニメなど明るさの変化び大きいときに 
おすずめします。 

視聴者設定は、はた5きません。画面 
の明るさは通甫のままです。 


黃ノいッキリ 


口 

因切 


r 入」で、アナウンサーや人の会話びより聞さ 
やずくなりまず。 

雑音が気になるときは、「切」に設定してくだ 
さい。 


自動読み上げ 


因切 


r 入」で、番組表、番組内容、予約一覧の画面 
で自動的に読み上げるよラに設定でをます。 


rm 


操作-報知音量 


標準 


因ル 
切 


操作音などの報知音を鳴6します。報知 
>音の音量は兰段階に切り換えることびで 
をます。 


リモコン キー 
□ツク 


リモコンボタンを効かないよラにずる場合は[無効にずる] 
を選んでください。 

r が送液巧効設定」で無効設定されている巧送切換ボタンは 
[無効にずる]固定になりまず。 


戻る 


地上アナ□グ 
地上デジタル 
BS 
CS 

メニユー 
~ ) 


」無効にする涵しない 
□ 無効にずる d しない 
□ 無効にずるしない 
□ 無効にずるしない 
」無効にずる d しない 


リモコンの放送切換ボタン(地上アナ□グ、地上デジタル、 BS 、 
CS の各ポタン）とメニューポタンを無効にするかどうかを設 
定します。 


各モードの醜巧客を甄ずる 


「使ラ人切換」で現在選択されているモードの r 視聴ち設定」 
r 声ノいッキリ」 r 自動読み上げ」 1— 操作-報知音量」「リモコン 
キー□ック」の設定をお好みで変更ずることができまず。 


r 機能設定 J 画面を表示する I 


iR» 


呂 


▲ ▼で r 使う人設赴を選び、 
运)を巧す 


■ 機能設定 

1節約設定 >1 

制限設定 

> 

リンク設を 

> 

入出力設を 

に 

画面向き設定& 

> 

1使う人設を 

> 


1巧う人設定 

惊5人切換 

標準モード 

視聴者設定 

切 

声 A ツキ U 

切 

自動読み上げ 

切 

操作-巧知音量 " 

ル 

1リモコンキー□ック 1 


※广画面向き設定 J は、 LCD -19 AT に0のみ表示されます。 

▲ ▼で変更したし、項目を選び、 
运)を押す 


■ 機能設定 

節約設定 

> 

制限設定 

> 

リンク設を 

に 

入出力設を 

> 

画面向き設定※ 

> 

使う人設定 

!> 


巧う人設定 


惊5人切換 

標準モード 

視晓ち設定 切1 

声パッキリ 

切 

自動読み上げ ： 


操作-巧知音量 

ル 

1リモコン キー □ック 1 


標準 

シニア 

ジュニア 


W 切 


視聴者設定、声ノいッキリ、自動読み上げ、 
操作•報知音量の場合 


▲ ▼で設定を選び、©を巧ず 


使う人設定 


節約設定 

> 


惊5人切換 

標準モード 

制限設定 

> 


視聴者設定 

切 

リンク設を 

> 


声パッキリ 

切 

入出力設を 

> 


自動読み上げ 

切 

画面向き設定※ 

> 


操作-巧知音量 

か 

1使う人設定 た1 

C 

1リモコンキー□ック 1 


標準 

シニア 

ジュニア 


リモコンキー□ックの場合 


▲ ▼でリモコンボタンを選んでか!5、 
イ►で設定を選び、运)を巧す 


U モコンボタンを効かないよラにずる場合は[お効にずる] 
を選んでください。 

r 放送液無効設定」で無効設定されている巧送切換ボタンは 
[無効にずる]固定になりまず。 

地上アナログ 


地上デジタル 

BS 

CS 

メニュ — 


U 無効にずる國しない 
□ 無効にずるピ Iしない 
□ 無効にずる ^しない 
□ 無効にずる ki しない 
□ 無効にずる ^しない 


厂房る」 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


@胃を巧ず 
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初期設定をする 


番組を視聴ずるための初期設定をしまず。 



メニュー 

ミ焼 

戻る 


■側打 a 

Ir 録画実行中は設定できません。 



r 初期設定」画面の表示のしかた 


田を押す 


g ▲▼で r 設赴を選び、©を押す 


P メニュー 

今すぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

ま組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 

おな] 5せ-情報 

因 


I 設定 




画質設を 


画面設定 一 

音声設を 
機能設定 
巧巧設を 
-巧家庭設定 
設定初期化 
チヤンネル再設を 


@ ▲▼で r 巧期設赴を選び、©を巧す 




画質設定 
画面設定 
音声設を 
機能設定 


区測設定 


-発家庭設定_ 

設定初期化 
チヤンネル再設定 


( 初期設定 

らぐ5<設定 

チヤンネル設定 > 

放送巧お効設定 

アンテナ設定 

居注地域設定 

郵梗ま号設定 

里話回線設定 

i 信設定 

予約を更自動追が ：入 

自動ダウン□ード ：入 

降雨巧応放送自動切換：入 


r け刃巧設定 J 画面について- 

らくらく設定 SSE & 

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。 

チヤンネル設定 I—E!;> 

テレビを見るためのチャンネル設定をします。 

放送波無効設定 

地上アナ□グ、地上デジタル、 BS デジタル、110 
度 CS デジタルごとに視聴するかどうかを設定します。 

アンテナ設定 

地上デジタル放送用アンテナと BS ’ 110度 CS デ 
ジタル放送用アンテナの受信レベルの確認や、日 S • 
110度 CS デジタル放送用アンテナのアンテナ電 
源を設定します。 

居住地域設定 uua!» 

お住まいの地域を設定します。 

郵便を号設定田因!> 

お住まいの地域の郵便番号を設定します。 


初期設定 


らくらく設定 一 _ 

チヤンネル設定 > 

放送波無効設定 
アンテナ設定 
居住地域設定 
郵梗番号設定 
電話回線設定 
通信設定 

予約変更自動追従 ：入 

目動ダウン□ー ド ：入 

降雨対応放送自動切換：入 


電話回線設定田回^ 

デジタル放送の有料放送を視聴したり、視聴者参 
加番組に参加するために、接続した電話回線の設 
定とテストをします。 

通信設定 

データ放送の双方向通信などを、ブ□-ドバンド回 
線経由で利用するのに必要な設定をします。 

予約変更自動追従 wm 

予約した番組の放送時間が変更されたと去に、予 
約の時間を修正するか、取り消すかを設定します。 

自動ダウン□—ド 

電源スタンバイ中（電源インジケーターが赤色点 
I灯中）に、機能アップや機能改善のためにソフトウエ 
アを自動で書き換えるかどうかを設定します。 

降雨対応放送自動切換 SSB ^ 

BS -1 10度 CS デジタル放送受信時、雨などで受 
信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換えるか 
どうかを設定します。 
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メニュー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 


らくらく設定で再設定する 


r 巧期設定 J 画面を表示する I 




口 ▲▼で rs く 5く設赴を選び、 
C 径)を巧す 


|5ぐ5< 設定 


チヤンネル設定 


放送波無効設定 


アンテナ設定 
居柱地域設定 


郵语ま号設定 


電話回線設定 


通信設定 


予約変更自動追従 


自動ダウン□ード 
啓雨対応が送自動切換 


lgir 次へ」び選ばれている状態で、 
の运)を巧す 








1 

6<5<芭をを斤いまず。 

度を中に田巧されるモ約はキャンセルされまず。 

1 

II 設定枯巧 

2巧星巧巧の巧巧 

3地まの苗を 

4スキヤン 


巧巧のチヤンネル情巧び巧! 
ぴあった場合にのみ、ご曲 


ご在巧をおずずめしまず。 


38〜40ぺージの設定をラ 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る 
には」 Eira をご覧ください。 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 


地上アナ□グ放送のチヤンネル設定をする 


UH F 放送や CATV 放送を見るにはチヤンみレ設定が必要で 
ず。お買い上げ時の巧く5く設赴で設定済みでずが、ぶ、 
要に応じて設定し直してください。チヤンネルは、3日個 
まで設定ずることがでさまず。 


r 地上アナ□グ自卽で設定ずる 


n s を巧して地上アナ□グ放送を選んで 
_か!5、「巧期設定」画面を表示する田 

日 ▲▼で r チヤンネル設定 J を選び、 

运)を巧ず 



が送液無効設定 


アンテナ設定 
居住化域設を 


郵願号設定 


電話回線設定 


通信設定 


予約変更自動追従 


自動ダウン□ード 


廣雨巧応が送自動切換 


r 地域コードー覧表」を見る。 


P .177 〜179. 



チヤンネルび正しく設定されているか確認してくださし、。 




A 

口 

+ 

V 

1 ~I 

- 



巧上アナログが送のチヤンネル設定の進めかた 

いいを 


CATV (ケーブルテレビ)放送をご覧になつ 
ていますか？ 


はい 
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ra ▲▼で r 地上アナ□グ自動」を選び、 
@を巧す 


百く5く設を 
チヤンネル設定 


放送液無効設を 


アンテナ設を 


居住地域設ま 


I 化上アナ□グ自動 


I 地上アナ□グ手動 


囚 r 親コードー覧勃 I 


を見る 


お住まいの地域に最もおい都市名で、チャンネルボタン、 
放送局、受信チヤンネルのすべてが一致しているかどラか 
を確認してください。 


手順囚で、ずべてが^している場合 


—致しなかった場合、 CATV で受信している場合、わか5ない場合 
は手順回は行わず、手順回へ進んでください。 


回 


チヤンネルボタン丘]〜 ra で 
r 地域コード」を入力して、©を押す 

たとえばま京の 13) の場合、陋田因]と巧します。 
間違えたときは、◄で戻って入力し直してください。 


1 

手順 

〇巧巧コード入力 

2スキヤン 

3亮了 

1化上アナログ自動 

おをまいの地域コードを入力してください。 
1^域コードび無い場合は何ち入力せずにスキャンを開始 
してください。 （ it 快 E コードは取扱説明書に記載） 

化巧コ-ド：而 m の IdESM 誦 1 


1房る.1 


I スキャン中に長司を巧すと、設定を中断できます。 


手順 E 3 で、^しなかつた場を 


その他に、 CATV で受信してしぶ場合、わからなし、場合は手順回を 
行ってください。手順回を行った場合、手順回は必要ありません。 

「地域コード」を入力せずに （ r —」のま 
まで)、©を巧す 

入力してしまったときは、◄でカーソルを1ケタ目に戻し 
てから [ m を押すと、「—」になります。 


因 


1 

手順 

田巧域コード入力 

2スキヤン 

3完了 

1巧上アナログ自動 

お住まいの地域コードを入力してください。 

地域コードが無い場合は何ち入力せずにスキャンを開始 
してください。（地域コードは取扱説明書に記載） 

化巧コ-ド：円円円 IHSHI 111 


1房る.1 


R 自動設定び終わって下の画面が表示され 
一たら 、@を押す 


化上アナ□グ自動 


手順 

1巧巧コード入力 
2スキヤン 

を究了 


スキャン插果に基づいてチャンネル情報を更新し、設ををち了 
しまず。 

「中止」を選ぶと、チャンネル情報は更新ごれません。 


中止 」I 


回 


チヤンネ j レボタン田〜圃やチヤンネ 
ルへ V を巧してみて、正しく設定され 
たかどラかを確認する 


正しく設定できなかつた場を 


I 受信でさないチヤンネルがある場合 
画面表ちを U モコンのチヤンネルボタンに合わせたい 
とさ 

I 映りが悪いので受信したくないチヤンみレがある場合 
♦「地上アナ□グ手動」で変更してください。 


I スキャン中に度司を巧すと、設定を中断できます。 


•制 laa 

•スキャン中はざ5ざ5した画面(ノイズ)になることがあります。 
設定が終わるまで、しばらくお待ちください。 

地域コードを入力して「地上アナ□グ自動」で設定ずると、 

• IJ モコンのチャンネルボタン II I 〜 112 I に地域コードー覧表に 
従って自動的に設定されます。 

地域コードを入力せずに(地域コード r —」で）「地上ア 
ナ□グ自動」で設定ずると、 

• IJ モコンのチャンネルボタン己]〜日互のラち VHF 放送のない 
ボタンに UHF 放送などが自動的に設定されます。 

•チャンネルボタン丘]または巧]に放送のないチャンネルが設定 
されます。この放送のないチャンネルは、 AV 出力端子のない機器 
(ゲーム機など)を接続して見るときに使用します。に ATV 放送が 
視聴でをる地域では、このようにな6ないことがあります。） 

•受信できる放送チャンネルがをい場合、チャンネルボタン nil 
まで順に自動設定されたあと、ひきつづき13〜3巨に自動設定 
が行われます。 

「地上アナ□グ自動」設定の終了後、 

•設定したチャンネルは、 m 〜[]互またはチャンネル八 V (順 • 
逆)で選局できます。 

•お好みのチャンネルボタンに設定し直したいときや、画面表示 
をリモコンのチャンネルボタンに合わせたいときは、「地上アナ 
□グ手動」で変更してください。 iaiPii > 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 






メ—ュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


I •地上アナ□グ手動 J で設定ずる _ 

地上アナ□グ放送のチヤンネルの追加や変更などがでさ 
ます。 



曰 


s を巧して地上アナ□グ放送を選んで 
か!5、 r 巧期設赴画面を表示する田 

▲ ▼で r チヤンネル設定 J を選び、 

@を巧す 



放送巧無効設定 


アンテナ設を 
居住地域設を 
郵硬き号設定 
電話回線設定 
通信設定 

モ巧変更自動追が：入 
自動タクン□-ド：入 

跨雨巧応巧を自動切換：入 



巧 ▲▼で r 地上アナ□グ手動」を選び、 
©を巧す 



5く6く設を 
チヤンネル設定 
放送液無効設定 
アンテナ設を 
居住地域設を 
郵促き号設定 
電話回線設定 
通信設定 


予約変更自動追な ：入 
自動ダウン□ード ：入 
降雨巧応放ち自動切換：入 


チヤンネルの追加やを更をしたいとを 


例：リモコンのチヤンネルボタン巧]を巧したときに、 
UHF 放送の32チヤンネルび映るよラにずる 



▲ ▼で r ボタン2」を選ぶ 


地上アナ□グ手動 


ボタン 

選局 

表示 微調整 

スキップ 

口 

1 

1 0 

日 

しなし1 

IKHI 121121101 1 しない 1 

口 

3 

3 0 

しなし1 

口 

4 

4 0 

しなし1 

の 

16 

16 0 

しなし1 


己 

己 0 

しなし1 


戻る I 


• CATV 放送のチヤンネル設定をするときや、表示されて 
いるボタンに空き番号がないときは、▼を押すとスク 
□ールします。チヤンネルは36個まで設定できます。 


回 


►で r 選局」を選んでか！5、 
▲ ▼で「32」を選ぶ 



•情お」のま号もいっしょに切り換わります。 

P r 選尉と r 表示 J のま号の選びかた 

▲を巧すと次のように切り換わります。 

广1—…一-— C 13 —…一- C 63 — I 


▼を押すと次のように切り換わります 

广ご。 s 3 —一し f 1。一ロピー —I 
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手順因で表おさせた番号と同じでよい場合は、手順回は行いま 
せん。 



@ ►で r 表示」を選んでか!5、 
U ▲▼でに」を選ぶ 


放を局、中継局の送信周波数びずれているとき 
周液数をず5して見やず<ずるとを _ 

通常は手順百は行いません。色が消えたり、しま模様が出ていたり 
映像が不安定なときは、見やすくなる場合があります。 

R ►で r 微調整」を選んでか！5、▲▼で 
見やすい画面になるように調整する 


地上アナ□グ手動 



ポタン 選局 表示 微調整スキップ 


い‘ 1 

□ 

16 16 0 しない 

い. 1 

660 しない ！ 

い' 1 

42 42 0 しない 

い. 1 

880 しない 

い. 1 

4 6 4目 0 しない 

uni 

10 II 10 II 0 1 lK|ai 


G 戻る j _ 

の国を押す 


r スキップ」を r する」に設定したチヤンネルは、チヤンネル A V で選 
局するときに飛び越します。 

ボタン] 3〜3曰は、工場出荷時にスキップされています。 

例：チヤンネルボタン [1^ をスキップずる _ 

M ►で r ボタン」を選んでか！5、 

▲ ▼で「10」を選ぶ 


地上アナ□グ手動 


ポタン 選局 表示 微調整スキップ 

▲ 

r 5 .1 16 16 0 しない 


660 しない 


い' 1 

4 2 

4 2 

0 

しない 

い. 1 

8 

8 

0 

しない 

1, 9 ,1 

4 6 

4 6 

0 

しなし1 

lUfll L 





10 1 

110 1 

1 0 

II しなし\ 1 

▼ 


[ 房る I 


►►で r スキップ」を選んでか5、 
▲ ▼で r する」を選ぶ 


地上アナ□グ手動 


回 


回 


画面表示をリモコンのチヤンネルボタンと合わせたいとき 放をのないチヤンネルを規び越し(スキップ)するとき 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 



地上デジタル放送のチヤンネル設定をする 


転居された場合や、お住まいの地域で放送局の開局•変更 
があつた場合には、チヤンネ j レ設定が必要でず。 

地上デジタ j レ放送を見るための、お住まいの地域の情報を 
取得しまず。 

転居された場合は、 r 初期スキヤン」をつてください。 
居住地域設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、 
開局や周波数変更の可能性があるときは、メー J レでお知5 
せしまず。この場合、 r 再スキャン」を行ってください。 


@ ▲▼で r 地上デジタル自動」を選び、 
©を巧す 



6<6<設定 


チヤンネル設定 で 

放送玻ぉ効設定 

アンテナ設定 

居住地域設定 

郵願号設定 

垂話回線設定 

通信設定 

予約を更自動追従 ：入 

自動ダウン□ード ：入 

降雨巧応がを自動切換：入 


チヤンネル設定 


尸 


1^上デジタル自動 


2地上デジタル手動 

化上デジタルチヤンネルスキップ 


居したとを ] 

放送局の開局•変更があったときは、手順田〜回は化要ありませ 
ん。手順且に進んでくださし、。 

K ] ▲▼で r 巧期スキヤン」を選び、 

©を巧す 


地上デジタル自動 


地上デジタルだが!をご賣になるためには、その化域の放送局 
の t 青おをチヤンネルスキヤンで取得しておくことが化要でず。 
チヤンネルスキヤンの種類を選んでください。 


庭阻な MM ] 酣地をを更し、再度をチャン本 
、 — ^ルスキャンを巧いまず。 

r 再スキャン I 現在のチャンネル設定情報びすべて 
L - 1 失われますので、購入時や居住地域 

変更の場合にのみご使用ください。 

〔瞬接地域変更 J 



g 淵好 a 


r 全情報の初期化」をしたあとには、「居住地域を設 
定し、全チャンネルスキャンを行います」と表示されます。 


「再スキャン」は、 「メニュー」^ 「設定」^「チャンネル再設定」でち 
行えます。 


起居したとをや、お住まいの地域で放送局の開 
局•変更があつたとを 


n 画！]を巧して地上デジタル放送を選んで 
か!5、 r 巧期設赴画面を表示する田 


曰 


▲ ▼で r チヤンネル設赴を選び、 
©を巧す 



放送測効設定 
アンテナ設を 


居住地域設ま 
郵硬き号設を 
電話回線設定 
通信設定 

モ巧を更自動追従：入 
自動ダウン□ード：入 
跨雨巧応巧を自動切換：入 


チヤンネル設定 


地上デジタル自動 
地上デジタル手動 
地上デジタルチヤンネルスキップ 


@ ▲▼でお住まいの地域を選び、 
©を巧す 


巧上デジタル自動 


手順 

〇居は巧域設定 
2スキヤン 
3受信巧を局設定 
4完了 


おはまいの巧巧を設定してください。 


1関東 

3巧が県 


コ板木県 


」群馬県 


」埼玉県 


^干票県 




」神奈川県 

1化庭 

」巧谓県 


に戻る J 


I スキャン間お I 
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@ ►で r スキャン開始」を選び、@を押す @受信した放送局を確認し、©を巧す 


手順因〜回を行つた場合、手順 H はお要ありません。 

P ▲▼で r 再スキャン」を選び、 
©を巧す 


I 泻)を巧すと、手順回の画面に戻ります。 


を巧す 


地上デジタル巧送をご覧になるためには、その地域の巧送局 
の t 青報をチヤンネルスキヤンで取得しておくことが化要でず。 
チヤンネルスキヤンの種類を選んでください。 


L 巧巧スキヤン]事前に設定した居住地域に基づいて 
1再スキヤンを巧いまず。 

居住地域の変更がなく追加チヤンネ 
,ルを登録ずる場合に選んでくださし、。 


1瞬お地域変更 I 


戻る J 


I 


•劇は a 

受信できる地上デジタル放送のチャンネルがひとつもない場合は、 
•アンテナが正しく接続されていない 
•お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない 
♦受信レベルがかさい 
の可能性があります。 

アンテナの接続またはお住まいの地域の地上デジタル放送の開始 
時期をご確認ください。 \ sSB > 


•スキャン中に度司を巧すと、設定を中断できます。 


地上デジタル放送が受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る 
には」をご覧ください。 
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@「完了」が選ばれていることを確認し、 
@を巧す 


I スキャン中に居る]を巧すと、設定を中断できます。 


地上デジタル自動 


放を局の開局•巧まびあつたとき 



巧上デジタル自動 


スキャン涅果に基づいてチャンネル情報を更新し、設定を究了 
します。 

「中止 J 巧還ぶと、チャンネル情報は更新されません。 


中止 I 



1 巧上デジタル自動 

手順 

受信したずべての放送局を登録しまず。 


優先 放送届 受信レベル 

1 居は巧巧設定 



2 スキヤン 

登録 85 0 000 お合*東京 

21 


7/7 区] 000 巧育-東京 

22 

回 受信放を局設定 

囚 ムムピ 巧 : を 

20 

4 亮了 

因 □□□テレビ 

24 


曰 AA テレビ 

27 


囚 000 テレビ 

22 


囚 000 巧を 

21 

\mm 





初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 





























































































巧]期設定をする(つづき) 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


@ ▲▼で r 地上デジタル自動」を選び、 
©を巧す 



6<6<設定 


チヤンネル設定 で 

放送玻ぉ効設定 

アンテナ設定 

居住地域設定 

郵願号設定 

垂話回線設定 

通信設定 

予約変更自動追従 ：入 


チヤンネル設定 


尸 


1^上デジタル自動 


2地上デジタル手動 

化上デジタルチヤンネルスキップ 


自動ダウン□ード ：入 
降雨巧応がを自動切換：入 


01 ▲▼で r 隣接地域変更」を選び、 
挺)を巧す 


地上デジタル自動 


地上デジタル巧送をご覧になるためには、その化域の放送局 
の情巧をチヤンネルスキヤンで取得しておくことが化要でず。 
チヤンネルスキヤンの種類を選んでください。 


[巧巧スキャン I 

[再ス牛 *V I 


放送局(送信所)の開局や周波数変更 
を巧部メールでお知6せする化域を 
変更します。 


I 戻る 


降38地域を巧更したいとき 


隣接地域に指定ずると、開局 • 変更情報がメ ー j レで受け取 
れるよラになりまず。 

隣接地域は、「らくらく設定」や r 初期スキヤン」で居住地域 
を設定したときに自動的に選ばれまずが、お住まいの地域 
に合わせ変更ずることちでさます。 


□ 画 を巧して地上デジタル放送を還んで 
^か!5、 r 巧期設赴画面を表示する田 

R ▲▼で r チャンネル設定 J を還び、 

运)を巧す 


日く5く設を I 


放送巧無効設定 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便き号設定 


電話回線設を 


通信設定 


予約変更自動追が 


自動ダウン□ード 


跨雨巧応巧ち自動切換 


入 


入 


入 



@ ▲▼で隣接地域を選んでか日、 
™ 泻)を巧して、因をつける 


隣接地域変更 


隣接地域を最大6地域まで設定してください。 
設定巧： 5/6 居柱地域：東京都 


関東 

kl 埼玉県 
干萬県 
td 東京都 
神奈川県 


1北陸 



呂富山県 


□ 罚1原 


□ 福井県 


〔戻る I 


設定できる地域は、最大6地域までです。 


■ 設定されている地域を削除したいとさは 

▲ ▼ で削除したい地域を選んでから、爲を 
巧して、因をはずす 


因国娜す 
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メニユー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 



リモ]ンにデジタル放送のチャンネルを創 Q する 


U モコンの田]〜 [31] ボタンにチヤンネルが設定されて 
いないボタンがあるとさ、チヤンネルを追加ずることが 
でさまず。 

また、設定されているチヤンネルを、お好みで別のチヤン 
ネルに変更でさまず。 


例：110度 CS デジタル放送のチャンネルを勘日するとき 


窗を押して CS 1 または CS 2 を還んで 
か!5、「巧期設定」画面を表示する 




ra ▲▼で r チャンネル設赴を還び、 
口 @を巧す 



チヤンネル設定 


CS 1手動 


CS 1チヤンネルスキップ 


放送巧無効設定 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便き号設定 


電話回線設を 


通信設定 


予約変更自動追が 


自動ダウン□ード 


跨雨巧応巧を自動切換 


入 


▲ ▼で！ " CS 1手動(または CS 2 手動)」 
を選び、©を巧す 


チヤンネル設定 


手動 


1チヤンネルスキップ 



放を液無効設を 


アンテナ設を 


居住地域設ま 


郵便き号設定 


電話回線設定 
通信設定 


予約変更自動追が 


自動ダウン□ード 


降雨が応放を自動切換 


▲ ►で設定したいリモコン番号 

を選び、@を巧す 



• 「--」のボタンが、チヤンネルが設定されていないボタン 
です。 

• ►で r 標準設定」を選んで©を押すと、テレ 

ビが自動で設定する状態に戻ります。 

@ ▲▼で追加したいチヤンネルを選び、 
@を巧す 



@設定が終わったら、胃を巧す 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 


A 么么放を1 

ZXAA 巧送2 
Zi 么 A が送3 


テレビ 


番組表の表示とチヤンネル A V ボタン還局の対まにしない 
チヤンネルのチェックをはずしてください。 

□ 


■I 

■I 


01卜1 

012-1 

021 

022 


000 お合1•東京 
000 総合2•東京 
000 教育1•東京 
000 巧育2•東京 


■ a . 


023 000 教育3 •東京 



メニュー 

▲ ▼◄►•ミ賊 

戻る 


チヤンネ J レの飛び越し(スキッフ)を設定する 


デジタル放送の視聴しないチヤンネルや同じ内容のチヤン 
ネルをチヤンネル八 V ボタンで選局するときに飛び越し 
(スキップ）したり、ま組表か5削除でさます。 


例：地上デジタル放送のチヤンネルをスキップずるとさ 


□ 画を巧して地上デジタル放送を選んで 
^か！5、 r 巧期設赴画面を表示する田 

日 ▲▼で r チャンネル設定 J を還び、 

©を巧す 


チヤンネル設定 


地上デジタル自動 


地上デジタル手動 


地上デジタルチヤンネルスキップ 


@ ▲▼で r 地上デジタルチヤンネル 
™ スキップ」を選び、©を押す 


チヤンネル設定 


地上デジタル自動 


地上デジタル手動 




Q ▲▼でスキップしたいチヤンネルを 
選んでか5、©を巧して因をはずす 


袖卜子‘ク>’々 II ,キゎ V ク II ,コた"/ブ 


•チヤンネルをスキップすると、因が□に変わります。 

• 因がついていないチヤンネルは、チヤンネル八 v ボタ 
ンで選局するとをにスキップされ、ま組表か5削除され 
ます。 

• □] 〜 [ E ] に設定されているチヤンネルはスキップでき 
ません。 

• 因がグレーのチヤンネルは、田]-□互ボタンにも設 
定されているチヤンネルです。 

• 因が黄色のチヤンネルは、 □] 〜日互ボタンには設定 
されていないチヤンネルです。 


回国娜す 


•同じチャンネルでは、チャンネル八 v ボタンのスキップ設定と 
番組表の表示設定を異なる設定にはでさません。 

•放送局によっては、時間帯ごとに複数に〜3程鼠のチャンネル 
で同一の内容を放送したり、それぞれのチヤンネルで別の内容 
を放送する場合があります。スキップ設定する場含は、番組表 
などで放送内容を確認してから行ってください。 

•複数チャンネルで同一の内容を放送している場合は、自動的に 
スキップされます。 


5く6く設を 


チヤンネル設定 


放送巧無効設定 


アンテナ設を 


居住地域設を 


郵便き号設を 


電話回線設定 


通信設定 
予約変更自動追が 


自動ダウンロード 


て 


跨雨巧応放を自動切換 


入 


入 


入 



放送液無効設定 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便き号設定 


電話回線設定 


通信設定 


予約変更自動追が 


自動ダウン□ード 


降雨巧応放ち自動切換 


12 3 
3 3 3 
〇 〇 〇 



M- W W 


因 W 5151 
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メニュー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 



放送波無効設定をする 


特定の放送波を無効にすることがでさまず。 
r 無効にずる」に設定された放送波の放送切換ボタソホ、効 
かな< な0まず。 


r 初期設定 J 画面を表示する I 




ra ▲▼で r 放送波無媚 s 赴を選び、 
@を巧す 


I 巧巧設定 


百く6く設定 I 

チヤンネル設定_> 


惭送液無効設定 


アンテナ設定 


居住化域設定 


郵语番号設定 


電話回線設定 


通信設定 


予約変更自動追従 


自動ダウン□ード 


廣雨巧応放送自動切換 


▲ ▼ で無効にしたい放送波を還んで 
か!5、イ►で r 無如〔する」を選び、 
©を巧す 


が筋皮無効設定 


放送切換を効かないようにずる場合は[無効にずる]を 
選んでください。 


地上アナログ： Q 無効にする □ しない 
地上デジタル： □ 無効にずる kl しない 
BS : □ 無効にするしない 

CS : U 無効にずる kl しない 


r 民る] 


区 ニ ュうを巧ず 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


g 劇打 a 

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力巧雑音 
電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとな 
ります。安定して視聴できるレベルはに2政上」が目 
安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によ 
つて数値が大きく外れることがあります。 

地上デジタル放送の受信可能地域については、總務省 
地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 
へお問合わせください。 


地上デジタル放送が受信でさない、または 
受信できないチヤンネルがある場合は、「地 
上デジタル放送を見るには」巧》をご覧 
<ださい。 



アンテナ設定をする 


デジタル放送用のアンテナを最初に設置ずるときや転居し 
たとさなどは、受信レベルの数値がアンテナの向きをミ夫め 
る目安になります。また、 BS ’ l 10度 CS アンテナを接続 
したとさは、アンテナ電源の設定が必要です。 


地上デジタル放送用のアンテナを設置したとを 

D 

m を巧して地上 X ジタ J レ放送を還んで 
か!5、「巧期設定」画面を表のする田 


ra ▲▼で r アンテナ設赴を選び、 
@を巧す 



6く6く設定 


チヤンネル設定 
が送液無効設定 


アンテナ設定 


居住化域設定 
郵願号設定 
電話回線設定 
通信設定 

予約変更自動追従 ：入 
自動ダウン□ード ：入 
廣雨巧応放送自動切換：入 


受信レベルを目安にして、アンテナの向さを決めまず。 

因 受信レベルを確認する 



囚图を巧す 
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BS ，110 度 CS アンテナを^したとを 


n 國を巧して BS デジタル放送を選んで 
_か!5、「巧期設定」画面を表示する田 

ra ▲▼で r アンテナ設定」を選び、 

爵)を巧す 


百く5く設を 


チヤンネル設定 


放を液無効設を 


居住地域設定 


郵便き号設定 


電話回線設を 


通信設定 



メニュー 

▲ ▼◄►•ミ賊 

戻る 


BS ‘1 10 度 CS アンテナの接続巧によって、アンテナ電 
源の設定を選びまず。 


受信レベルを目安にして、アンテナの向きをミ夫めまず。 


网▲または▼で設定を選び、綺を巧す口受信レベルを確認する 


電源巧給が必要なアンテナをお使いの場合には、 
アンテナ電源を[テレビ連動]に設定してください。 
くわし < は取巧説明書をご覧ください。 


アンテナ電源 : 

国]供給しない 


日テレビ連動 

現在チヤンネル： 

BS 181 ch 

還巧ネットワーク： 

BS Digital 


受信レベル 


戻る .1 


供給しない 


他の機器か5日 S ’ l 10度 CS アンテナへの電源供給をし 
ている場合や、マンションなどで共同受信している場合 
に選びます。巨 S ’ 110度 CS アンテナへの電源は、本機 
から供給しません。 


テレビ連動 


BS -1 1日度 CS アンテナにこのテレビを直接つないでい 
る場合に選びます。巨 S ’ l 1日度 CS アンテナへの電源は、 
本機の電源と連動して本機か!5供給します。 

BS -1 1日度 CS デジタル放送をレコーダーで録画される 
場合は、「テレビ連動」にしないでください。テレビが電 
源 r 切」のとき録画ができなくなります。 


電源巧給び必要なアンテナをお使いの場合には、 
アンテナ電源を[テレビ連動]に設定してください。 
くわしくは取巧説明書をご覧ください。 


アンテナ電源 

: 」供給しない 


M テレビ連動 


現在チヤンネル：日 S 181 ch 
選巧ネットワーク：日 S Dig け al 

受信レベル 


現な 


最大 

2 6 


3 2 


戻る 


「最大 1 

受信レベルモードにしてから入ってさた電波の中で最大 
の入カレベル。受信レベルが261；/上になると、表示が緑 
色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向をミ夫 
めます。 

最大値び入力されるよ5、 

アンテナを動かして<ださい。 


「現在 1 

この値が r 最大」の値に近づくよラに、 
アンテナを動かします。 



同 胃を巧す 


•劇 laa 

•アンテナ電源の設定を r テレビ連動」にした場合でら、電源スタ 
ンバイ中（電源インジケーターが赤色に点な中）は、本機からア 
ンテナ電源を供給しません。内部処理のためアンテナ電源が維 
持されることがありますが一時的ならのです。 

•受信レベルは天候などの影響を受け、上下することがあります。 
•受信レベルの数値は、アンテナ設置ち向の最適値を確認するた 
めの目安です。表示される数値は、受信 C / N (受信信号電力巧雑 
音電力比)の換算値を表します。 


•アンテナ線の忘線と編組線およびそれらにつながる部分が接触 
すると、アンテナ電源を r テレビ連動」に設定しても自動的に「供 
給しない」に切換わり、アンテナ電源を r テレビ連動」に設定でき 
なくなります。 

ま電源を切って、アンテナ線を確認してください。 la ^ TBS - 
110度 CS デジタル放送が映5ない」 

一旦主電源を切ると、アンテナ電源の設定を行ラことができま 
す。 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 



居住地域と郵便番号を設定する 


デジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送 
は、地域によって放送される内容が異なることがありまず。 
お住まいの地域の情報を受信ずるために、居住地域と郵便 
番号を設定して < ださい。 

郵便番号は、お買い上げ時の巧く5く設赴で設定済みで 
ずが、必要に応じて設定し直してください。 


n 「巧期設定 J 画面を表示ずる巧 


離職醜 


Q ▲▼で r 鼠主地域設赴を選び、 
©を巧す 



5く6く設を 


チヤンネル設定 
放送液無効設定 
アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便き号設を 
電話回線設定 
通信設定 

モ巧変更自動追従 ：入 
自動ダウン□ード ：入 
跨雨巧応巧を自動切換：入 



▲ ▼でお住まいの地域を選び、 
运)を巧す 


居往地域設定 


お住まいの化域を設定してくださし、。 


1関東 

□ 

茨城県 


□ 

栃木県 


U 

群馬県 


U 

埼玉県 


□ 

千萬県 


国 

東京都 


□ 

巧奈り1県 


□ 

東京都島部 


[ 戻る I 


郵便鸦醜 


@ ▲▼で r 郵便番号設赴を選び、 
©を巧す 



6く6く設定 


チヤンネル設定 
放送巧ぉ拜定 

アンテナ設を 
居住地域設定 


I 郵语ま号設定 


電話回線設定 
通信設定 

予約をを自動追従 ：入 
自動ダウン□ード ：入 
廣雨巧応放送自動切換：入 


回 


]~ M でお住まいの地域の 


郵便番号を入力する 


郵语ま号設定 


郵梗番号7巧を n 〜四の数字ボタンを使って 
入力してください。 


郵恆番号：田 □□-□□□□ 齡 I 


C 戻る J 

■ 「0」を入力するときは 

陋を巧す 

■ 間違えたときは 

◄で戻って、入力し直してください 



「確定」が選ばれていることを確認し、 
©を巧す 


郵语ま号設定 


郵梗番号7巧を n 〜四の数字ボタンを使って 
入力してください。 


郵梗番号：圧!回回-区]回团囚 



@設定が終わったら、胃を巧す 


囚圆を巧す 
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メニュー 

▲▼◄►•ミ規 

戻る 



電話回線を接続したときの設定 


電話回線に接続すると、デジタル放送の有料放送を見た 
り、視聴者参加番組に参加したりすることができます。 
電話回線に接続したあとはおず次の手順で電話回線の設 
定とテストを、電話器や FAX などが使われていないかを 
確認してか5行ってください。接続のしかたについては 
EEEA をご覧ください。 

n 「巧期設定 J 画面を表示ずる巧 

@ ▲▼で r 電話回線設赴を還び、 

@を巧す 


5く5く設を 


チヤンネル設を 


放送巧無効設定 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便番号設を 

(1 輔囚院爲 

通信設定 


予約変更自動追な 


自動ダウン□ード 


跨雨巧応巧を自動切換 


入 


入 


回紙屋別 


33ページで接続した電話回線に合わせて設定します。 

工場出荷樹ホ、「自動設赴に設定されてしほす。 

@ ▲▼イ►で回線種別項目を選び、 
™ ©を巧ず 


お使いの電話回線の種類を選んでください。回線種別で[自動設定] 
を選んでいる場合は、トーン検出設定が無効となりまず。 

回線種別： IB 自動設定 

日トーン日 20pps mopps 

列線発信： y 設定なし □ 0発信己9発信 
卜ーン検出； k ! 巧出する H 検出しない 


ダイヤルトーン巧出によるテストを巧いまず。 
電話料金はかか0ません。 


戻る 1 ^電話回線接続テスト I I 詳細設定， I 


r 自動設赴…種別がわからない場合(工場出荷設定） 

「Iン」……プッシュ回線を使用している場合 
に Opps 」 … 20 PPS のダイヤル回線を使用している場合 
riopps 」 … 10 PPS のダイヤル回線を使用している場合 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 



メ—ユー 

►•ミ賊 

戻る 


9 m ^ 


電話回線猫^テスト 


外線に電話をするときにの発信」などが必要な電話回線に接続した場 
合のみ設定します。工場出荷時は、「設定なし」に設定されています。 


g ] ▲▼イ►で外線発信項目を選び、 
W 赁)を巧す 


里託同捕設ち 



r 設定なし」…工場出荷設定 

「□発信」……外線に電話をするとさに電話番号の前に「日」 
をつける場合 

「9発信」……外線に電話をするとさに電話番号の前に「日」 
をつける場合 


卜ーン巧出 


本機が電話回線につながっているかを検出する機能です。 
工場出荷剧ま、 r 検出する」に設定されています。 


@ ▲▼イ►でトーン検出項目を選び、 
™ @を巧ず 


里話回線設定 


お使いの電話回線の種類を選んでください。回線種別で[自動設定] 

を選んでいる場合は、トーン検出設定が無効となりまず。 

回線種別： □ 自動設定 

y 卜ーン日 20 pps niOpps 

列線発信：と]設定なし己 0 発信 n 9発信 

卜ーン検出：图巧出ずる □ 巧出しない 

ダイヤルトーン検出によるテストを巧いまず。 

電話料金はかか0ません。 

〔戻る ] [電話回線接続テスト I I 詳細設定 I 

「検出する」……工場出荷設定 

r 検出しない」…受話器をあげてち無音で r ツー」音が聞こえ 
ない場合 


「電話回線設定」が正しく設定されているかテストします。 

@ ▲▼イ►で r 電話回線3绩^テスト」を 
選び、©を巧す 


電話回線設定 


お使いの電話回線の種類を選んでください。回線種別で[自動設定] 
を選んでいる場合は、トーン検出設定が無効となりまず。 


回線種別： d 自動設定 

日卜ーン n 20pps niopps 
外陳発信:^設定なし □ 0発信 □ 9発信 
卜ーン檢出：曰巧出ずる n 巧出しない 


ダイヤル I ン検出によるテストを行いまず。 
電話料金はかかりません。 


I "" I fe 誦因臨だず細設定]! 

回線種別が r 自動設定」政外で、トーン検出が「検出しない」に 
設定されているときは、「電話回線接続テスト」の上に「セン 
ター側への接続によるテストを行います。全国一律の電話料 
金がかかります。」と表示されます。 



r 電話回線は正しく接続されています。」 
と表示された5、区 ニ ュ-] を押ず 


■ 「電話回線び他の機器で使用中か正し< 
接続されていません。接続を確認してく 
ださい。」と表示されたとさは 

接続を確認してください。また、電話器や FAX 
び使われていないか確認してくださし、。 


刷打 a 

個線種別」を r 自動設定」にしていると、「卜ーン検出」を r 巧出しな 
い」に設定でをません。 
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電話回線の詳細設定をするとき 


'メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


いまお使いの電話会社を利用される場合には設定するぶ、要はありま 
せん。 

発信ち番号通知やご利用の r マイライン」- r マイラインプラス」 urn の 
電話会社を登録して利用ずる場合は、この設定が必要でず。 

161ぺージの手順回の画面のとを 
▲ ▼で r 詳細設赴を選び、运)を巧す 


お使いの電話回線の種類を選んでください。回線種別で[自動設定] 
を選んでいる場合は、トーン検出設定び無効となりまず。 

回線種別： y 自動設定 

□卜ーン日 20 pps niOpps 

列線発信： y 設定なし己0発信 □ 9発信 

トーン巧出：因巧出ずる n 巧出しない 


ダイヤル I ン検出によるテストを行いまず。 
電話料金はかかりません。 


戻る. I 


電話回線接続テスト I 


呂 


下の r 詳細設定について」の表を参考にして、 
▲ ►で各項目を設定する 


電話発信についてより詳細な設定を巧います。 

電話会社の識別ま号を！！〜四の数字ポタンを使って入力して 
<ださい。 

電話を社を登録したをに、擾巧解除が設定できまず。 

番号通知：国]設定なし コ 通知 (1 日 6) □非通知り B 4) 

拓巧おお: y 設定なし：：解除(132) 

電話を社： n m_in inn; 口 j.i 確定 ] 

户録取消 • I 


[ 戻る I 


設定が終わったら、を巧ず 


詳細設定について 


項 目 

設定 内容 

設定のヒント 

番 

這 

知 

巧た なし 

工場出巧設定。電話番号の前には何ち付けません。 


通知 (18 已） 

発信番号通知をします。電話番号の前に ri 8巨」を付けます。 

き随知 （1 日 4) 

発信番号通知をしません。電話番号の前に ri 84」を付けます。 

優 

先 

解 

除 

53^たなし 

工場出荷設定。「マイライン J の場含はこの設定にしてください。 

電話会社の項目で、識別番号を登録した 
場合のみ設定してください。 

解除り 2 吕） 

電話会社の項目で識別番号を登録をして、「マイラインプラス」の 
契約をされている場含は、この設定を選んでください。 

電 

1 

吾 

入力 

工場出巧時は空白になっています。 

普段お使いになっている電話会社料かの電話会社を利用ずる場合 
は、電話会社の識別ま号を m 〜而过で入力してください。※ 

通常は設定するが要はありません。 

登録取消 

電話会社の登録が取消しされます。 



《「マイラインプラス」の契約をしている場合は、識別番号を登録した後で、優先解除の項目を r 解除（122)」に変更してくださし、。 
先頭が nio 」 n 1 日」 n 1 引などで始まる番号は登録できません。 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 



LAN 端子を使用するときの設定 (通信設定) 


データ放送の双方向通信などを、ブ□-ドバンド回線経由 
でご利用になる場合の設定でず。 

プ□バイダとの契約時に提供された資料や接続する機器の 
取扱説明書を参考に設定してください。 


DHCP を使用してが要な情巧を自動胁导する場を 

E 

1 

r 巧]期設定 J 画面を表のずる巧 


g ▲▼で r 通信設定 J を選び、©を巧す 



5く6く設を 


チヤンネル設定_0 

放送液無効設定 
アンテナ設を 
居住地域設を 
郵促き号設定 
電話回線設定 


通信設定 


予約変更自動追従 ：入 
自動ダウン□ード ：入 
降雨巧応放を自動切換：入 



r 設定変更」が還ばれていることを 
確認して、爲を巧す 


1通信設定 

現在の設定巧況 


接続ち法 

LAN 

DHCP 

巧用ずる 

1 P アドレス 

自動取得 [123.123.123.123] 

ゲー トウ エイ 

自動取得 

DNS 

自動取得 

プ□キシサーパー 

巧用しない 

MAC アドレス 

00-00-00-00-00-00 

1戻る 1 1 設定消去 1 

||^主ず ai | 

11 


H r 使用する」にチェックマークがあること 
を確認して、▼で r 手順3へ」を選び、 
@を巧す 


;岳信設ち 



@ ▼で r 手順4へ」を選び、©を巧す 



•劇口3 

プ□バイダよりプ□キシサーバの指定がある場合は、 旧 をご 
覧ください。 



区 ニ ュ-〕を巧ず 
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メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


で r 使用しない」を選び、©を巧す 



鑛な情報を手動で; U 3 する場合 


r 巧]期設定 J 画面を表示するな 
@ ▲▼で r 通信設定 J を選び、©を巧す 


@ ▼で rip アドレス」を選び、の〜画 
™ の数字ボタンで入力する 


間違えたときは 

◄で戻って、入力し直してください 


因 


r 設定変更」が還ばれていることを 
確認して、©を巧す 


同様に r ヴブネットマスク」と 
「ゲートウエイ」にも、必要に応じて 
入力する 



5く6く設を 


チヤンネル設定 


放送巧無効設定 


アンテナ設を 
居住地域設を 
郵便き号設定 


電話回線設を 


予約変更自動追な 


自動ダウン □ー ド 


跨雨巧応放送自動切換 




現在の設定げ況 

接続ち法 
DHCP 
I P アドレス 
ゲートウェイ 
DNS 

プ□キ シサーパー 
MAC アドレス 


LAN 
惊用ずる 
自動取得 [ —— . 
自動取得 
自動取得 
巧用しない 
00 - 00 - 00 - 00-1 


戻る J [設定ミ肖ま I 


DHCP を使用ずると接続時に I P アドレス■サブネット 
マスク-ゲートウェイ- DNS アドレスを自動取得しまず。 

□ HCP : U 使巧する W 柏用しない 

IP アドレス： ri ^. r = n.i ^.i g 

ヴブネットマスク： I 0| . I 0| .口. □ 
ゲ—トゥェィ ： I 〇| . I 〇| .口. □ 

[房る J 〔手順2へ I 


通職定 


通信設定 


通信設定 


通信設定 


通信設定 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


入 I 乂ス 
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巧]期設定をする(つづき) 



メ—ュー 

戻る 




▼で r 手順2へ」を還び、©を巧す 



通信設定 


DHCP を使用ずると接続時に I P アドレス•サブネット 
マスク-ゲートウェイ- DNS アドレスを自動取得しまず。 

□ HCP : J 硬用ずる y 使用しない 

I P アドレス ： \~ 1 ^ . \~ 1 ^ . 

ヴブネットマスク：[■巧司. [7 巧司. I ^ . I 

ゲ-トゥェィ ：。巧 . 。巧].口刊 . 口国 





R ] ▼で 「 DNS アドレス」を選び、 

™ m 〜 ra の数字ボタンで入力する 
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■ 間違えたときは 

^で戻って、入力し直して < ださい 




▼で r 手順4へ」を還び、©を押す 



•劇店 la 

プ□バイダよりプ□キシサーバの指定がある場合は、 旧 をご 
覧ください。 



旧回を押す 




















































































メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


プ□バイダよりプロキシサ ー J V の指定びおる場合 


1日4ぺージ手順曰、または166ぺ一 
ジ手順田のとき、イで r 使用する」を 
選び、©を巧す 



目 


r サーバ名」を入力する 

①▼で r ヴーバ名」を選び、©を巧ず 

® ▲▼で「□-マ字(ル文字)」「□-マ字(大文字)」 
I ■数字/記号」を選ぶ 

③ イ►で文字(数字)を選び、@を巧ず 

• ②〜③をくり返して入力します。 

• 数字は cn 〜の数字ボタンでち入力でをます。 

•間違えたときは►で r - き削除」または 
「キャンセル」を選び@を巧して、入力し直してくだ 
さい。 

④ ▼で「確定」を選び、@を f 甲ず 

プ□パイダより指定されている場合は設定してください。 

プ□キシサーパ' : yj 巧巧する 3使巧しない 


サーバ名^こ_ 

proxy _ server . ne . jp _ 


因回 im 团回 C 
〇团回 I A I 图回[: 
づ正 □ の图 [ 


ポート番号 


I 一字削除 I 
1 確定」 

I 丰的がレ) 


r ポート番号」を入力する 

①▼で r ポートき号」を選び、运)を巧ず 
(D ◄ ►で数字を選び、运)を巧ず 

• m 〜の数字ボタンでち入力でをます。 
•間違えたときは►で r キャンセル」を選び 
毎)を巧して、入力し直してください。 

③▼で「確赴を選び、 （0 を巧ず 


プ□バイダより指定されている場合は設定してください。 
プ□キシサーバ：レ1巧用する 」使用しない 


ヴーバ名 


f proxy _ server . ne.jp 



ポート番号 


图回胃圧!回 C 


I 一字削除 I 

い產定 —I 

I 丰桃ル J 


r 戻る .I 


割頃 4' 


で r 手順4へ」を還び、©を押す 



[=1 「完了」が選ばれていることを確認して、 
の@を巧す 



因国を巧す 


戻る .1 


[手順4へ .I 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 



メ—ユー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


g 劇打 a 

•放送局が送信する放映時刻情報を受信して、3時間政内の繰り 
下げであれば対応します。 

•番組によっては、放映時刻情報がない場合があります。その場 
合は予約開始時刻を修正でさません。 

•録画開始時刻が自動的に修正されることで、他の予約と重複す 
ることがあります。 

•予約していた番組そのちのが放送を延長した場合は、予約設定 
でどちらに設定していてら、放送終了まで予約が維持されます。 
• I 「システムを使わずにビデオ機器と接続して録画予約する場含 
は、ビデオ機器側でら予約開始時刻の修正が必要です。 

• リアリンクでの録画予約はレコーダーの設定によります。 



放送時刻の変更に対応する 


スポーツ番組の延長などで、予約していた番組の放送開始 
時刻が繰り下がったときに、自動的に録画/視聴予約の開 
始時刻を自動で修正するよラに設定でさまず。 

n 「巧期1^画面を表示する™^ 


ra ▲▼で r 予約変更自動追従 J を選び、 
@を巧す 



9 


入 

切 


因 ▲ ▼で設定を選び、 



百く6く設定 


チヤンネル設定 > 

放送おお効設定 

アンテナ設を 

居注地域設定 

郵願号設定 

里話回線設定 

通信設定 

予約変更自動追従—：入 

巧 

自動ダウン□ード ：入 

降雨巧麻巧送自動切換：入 


©を巧ず 


「入」…予約開始時刻を自動で修正します。 
「切」…予約を取り消します。 


囚国を巧す 
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メニュー 

►•ミ兢 

戻る 



ダウン□ード設定をする 


ダウン□-ドとは、電源スタンバイ中（電源インジケータ 
-が赤色に点灯中）に、デジタル放送電波を使ってソフト 
ウェアを自動的に書き換える機能です。この機能により、 
新しい放送環境に合わせて機能アツプや機能改善を行うこ 
とがでさまず。 

工場出荷励ま、自動でダウン□-ドを行う設定になってい 
ますので、お客さまによる操作や設定は不要でず。 

n r 巧期設定 JH ® を表示ずる™^ 

日 ▲▼で r 自動ダウン□-ド」を選び、 

泻)を巧す 


日く5く設を 


チヤンネル設を 

> 

放送液無効設定 


アンテナ設を 


居住地域設を 


郵硬き号設を 


電話回線設を 


通信設定 


モ巧を更自動追が 

:入 

mJESEEBM 

m 


降雨巧応巧を自動切換：入1 


0 | 

L 切 


▲▼で設定を選び、©を巧す 


百く6く設を 


チヤンネル設定 


放送液無効設定 


アンテナ設を 
居住地域設を 


郵便き号設を 


電話回線設定 


通信設定 


予約変更自動追な 
自動ダウン□ード 


跨雨巧応巧を自動切換：入 


百 


r 入」…本機の制御プ□グラムを最新の内容に自動で書を換 
えます。 

r 切」…本機の制御プ□グラムを書さ換えません。 


を巧す 


タウン□—ドについて 


ダウン□-ドはいつ行われるの？ 

ダウン□ードは、製品出荷後、適時実施してまいります。お 
客さまにダウン□ード実施時期および期間はお知らせしてお 
りません。本機をご使用になっていない場合にち、電源スタ 
ンノ（イの状態にしていただくことをおすすめします。 
ケーブルテレビ ( CATV ) でちダウン□ー ドは行われます。同 
じよラにお使いください。 


ダウン □ー ドが行われるとさ 

• r ダウン□-ドのお知5せ」メールが届きます。メールが届く 
と本機の電源を「入」にしたとさ、または画面表示を出したと 
きに r 因未読あり」と表示されます。 

※メールの見かたについてはをご覧ください。 


受信日： 7/7 AM 10：47 


【ダウン□-ドのお巧5せ】 

畳信篇のソフトウエアを自動的に更巧ずるに 
ゆのダウン□-ドを 2008 年 7 月 7 曰か S 行い 
まず。ただし、む下の場さにはダウン□—ド 
は行われまだん。 

- r 自画タウン□—ド J を脚]に設をの場合 
•本体の主電おで「切」にしている場合 
• 至おコードを巧いてし、る場合 
ダウンロードび婷了ずると【タウン□-ドお 
了のお巧5だ】メールび届さまず。 


■ダウン□ー ド実施期間中に、デジタル放送電波を使って、 
1曰に数回、数分間程度のソフトウェアが送信されます。 
ダウン□ー ドは本機が電源スタンバイ中に、そのソフトウ 
エアを受信して自動的に書き換えます。 

•ダウン□ー ドが成なすると r ダウン□ー ド終了のお知らせ」 
メールが届さます。 


受信日： 7/1日 AMn ：32 


【ダウン□-ド疼了のお巧 S だ1 
ダウン□ー ドび正常に巧了し、受信樓のソフ 
トウエアをパージョンアツブしました。 

2008 年 7 ち 10 曰 - 


-ダウン□ー ドの 

実施日 


じ(下のよラな場合にはダウン□—ドがすくわれません 


•電源コードが振かれたり、主電源が r 切」になっている（電源 
インジケーターが消えた状態） 

•アンテナの受信レベルが20じ(下になっている 
• 「自動ダウン□ー ド」の設定が r 切」になっている 
• 録画予約または視聴予約実行中 
♦電源が r 入」で、映像が映っている状態 

■ダウン□—ドによって、本機のソフトウェアが更新 
されたとさ、この取扱説明書に記載されている画面 
や文言と本機が一致しな<なることびありまず。 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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巧]期設定をする(つづき) 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


■脚打 a 

• 降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べて劣ります。 
•番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。 

* r 入」に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切 
り換わります。 



受信が態が默たきに降耐腑 ] 臟に切り換える 


雨などで BS ’ 110度 CS デジタル放送の受信状態が悪くな 
ると、自動的に降雨対応放送に切り換わるように設定され 
ています。通割ん切り換える必要はありません。 

n 「巧期1^画面を表示する™^ 


ra ▲▼で r 降雨対応放送自動切蜘を選び、 
@を巧す 


1初期設定 

1 


百く6く設定 


チヤンネル設定 > 

放送おお効設定 

アンテナ設定 

居往地域設定 

郵願号設定 

里話回線設定 

通信設定 

予約変更自動追従 ：入 

自動ダウン□ード ：入 

し 


1~鄭跑肺 i •涨お B 弧 i ! も — J 

口 

W 乂 
切 

-1 


@ ▲▼で設定を選び、©を巧す 


ネ刀巧設定 


6<6<設定 

チヤンネル設定 > 

放送玻ぉ効設定 
アンテナ設定 
居住地域設定 
郵願号設定 
里話回線設定 — 

通信設定 

予約を更自動追従 ：入 

自動ダウン□ード ：入 

跨雨巧応が送自動切換：入’ 


百 


「入」…受信状態に応じて、自動的に降雨が応放送に切り換 
えます。 

r 切」…常に通常の放送を受信します。 


囚回を巧す 
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設定を巧]期化ずる 


一部の設定または全ての設定を工場出荷時の状態に戻しまず。 



'メニュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 



画質設定、音質設定、 PC 設定を初期化する 


例：「画質設定」をな]期化ずるとき 


区 ニ ュ-〕を巧ず 


g ▲▼で r 設定」を選び、©を押す 


1 メニュ— 

今すぐできること 

m 

U ンク機器操作 4 

番組表.予約 


テレビ操作 

口 

お知6せ-情報 

回 

■ ■ 


設定 


囚日 


画質設定 


画面設定 

> 

音舌設定 

た 

機能設定 

0 

巧巧設定 > 

一発家庭設定 

設を巧巧化 

> 


チヤンネル再設定 


▲ ▼で r 設定初期化」を選び、@を巧す 


I メニュ - 

今すぐできること^ 

IJ ンク機器操作 ^ 

ま組表-予約 

テレビ操作 〇 

おミ日5せ•情巧 □□ 


設定 


3d 


■設定 


設定初期化 

画質設定_2 


画質設定初期化 

画面設定 り 


音質設定初期化 

音舌設定 た 


PC 設定巧巧化 

機旨目設定 > 


全情報の巧お化 

初期設定 た 



一発家庭設を 



1設を初期化 > 

C 


1 チヤンネル再設定 




▲ ▼で個質設定初期化」を還び、 
@を巧す 


ド 


設定初期化 


画質設定の期化 


音質設定の巧化 
PC 設定初期化 


全情報の初期化 


@イ►で r はい」を選び、©を巧ず 


画質設定初期化 


現在の映像モードの画質設定を初期化し、工場出荷の巧態に 
戻しまず。 


よろしいでずか？ 


いいえ， I 


戻る」 


因下の]!®び表示された 5 、@を押す 


画質設定初期化 



区 ニ ュ-〕を巧ず 


•劇 eia 

Ir 録画実行中は初期化できません。 


設定を初期化ずる 
初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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設定を初期化する(つづき) 



メ—ュー 

▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


ごま意•本機で設定されるデータには、個人情報を含むちのが 
あります。本機を譲渡または廃棄される場をには、「全 
情報の初期イヒ」をすることをおすすめします。 

• データ放送の双ち向サービスなどで本機に記憶された 
お客様の登録情報やポイント情報などの一部、または 
すべての情報が変化-消失した場合の損害や不利なに 
ついて、アフターサービス時も含め、当社は一切の責 
任を負いませんので、あ6かじめご了承ください。 




麗喊刪 j " あ 


本機のすべての設定を、工場出荷時の状態に戻します。 
この液晶テレビを譲渡するとさや廃棄するとさじ(外には、 
実行しないで < ださい。 


田 ロ ニ ュ-1をがず 


g ▲▼で r 設定」を選び、©を巧す 


■ メニュ— 

今すぐできること 

号 

1」ンク機器操作 4 

番組表.予約 


テレビ操作 

口 

お知6せ-情報 

CO 


囚 C 



画質設定 


画面設定 
音舌設定 
磯旨巌定 
初期設定 
一発家庭設を 
設を巧巧化 
チヤンネル再設定 


@ ▲▼で r 設定巧期化」を選び、©を巧す 


1にュ— 

今すぐできること 

m 

U ンク機器操作 ^ 

ま組表.予巧 

お 

テレビ操作 

口 

お知6せ-情報 

固 




画質設定 

> 

画面設定 

た 

音舌設定 

> 

磯旨巌定 

た 

初期設定 

た 

一発家庭設定 


1設を初期化 

> 


チヤンネル再設定 


設定初期化 


画質設定巧巧化 


音質設定初期化 
PC 設定ネリ期化 


全情報の巧期化 


Q ▲▼で r 全情報の初期化」を選び、 
W @を巧す 


I 設定巧巧化 


画費設定初期化 
音質設定初期化 
PC 設定初期化 


全情報の巧巧化 


曰ィ ►で r はい」を選び、©を巧ず 


全情報の巧巧化 


ずべての設定を初期化し、工場出荷のげ態に戻します。 


ぶろしいでずか？ 


いいぇ J 


戻る」 


i 


全情報の巧巧化 


初期化中です。 


•約1分で初期化が完了します。 

•完了すると「5 くらく設定」画面になります。 

•引き続き放送をご覧になるには、そのまま「5く 5く 
設定」 ES ® を行ってください。 

-本機をご使用にな5ない場合は、そのまま電源をお切 
0 ください。 


•劇田 a 

Ir 録画実行中は初期化できません。 
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B - CAS 力ードについて 


地上 ’ BS ’ 110度 CS デジタル放送を視聴ずるためには、 B - CAS 力ードをぶ、ず本機に挿入しておくぶ、要がありまず。 

• 2004年4月から、き組の著作権保護のために B - CAS 力ードを利用ずることになりました。 B - CAS 力ードを挿入しな 
いと、ずべてのデジタル放送を受信でさません。 

• 吕〇04年4月か5、デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付いていまず。 

• 吕〇08年7月か5「ダビング10」田の運用が開始されましたが、運用開始後も全てのき組が r ダビング10」になる 
ちのではありません。 


f - > 

♦限定受信システム (CAS : Conditional Access Systems ) とは 

限定受信システム ( CAS ) とは、有料放送の契約をした視聴ちだけにスクランブル(放送内容をねか5なくする 
技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことでず。デジタル放送ではスクランブルの解除 L ソが 
に、データ放送の双方向ヴービスや放送局か5のメッセージ送付にち利用されます。 

参(株) B - CAS とは 

デジタ j レ放送の限定受信システム ( CAS ) を管理するため設立された(株）ビーエス•コンディショナ j レアクセス 
システムズの略称です。 B - CAS 力ードの発行•管理をしていまず。 

♦双方向サービスとは 

データ放送で行われるヴービスの1つで、電話回線を使し堪組に連動して、放送局と視聴をで双方向のやり取 
りができます。たとえばテレビ画面を見なが5のショッピングやチケットのず約、クイズへの解答など楽しい 
ヴービスが考え5れていまず。双方向ヴービスを利用するためにはおず B - CAS 力ードを挿入し、電話回線を 
接続して < ださい。 



f > 

B - CAS 力ードに個人情報が書さ込まれることはありません。 

付属の B - CAS 力ード台紙に記載の内容をよくお読みください。 

■ B - CAS 力ードについてのお問い合わせはに009年10月現在） 

(株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセス•システムズカスタマーセンター 
TEL : 0己 70-000-2 已〇 ( IP 電言舌た、らの場合は04己-己 80-28 己 8) 

受付時間 10: 00〜20 : 00 (年中無休） 

http://www.b-cas.co.jp/ 


B-C As カードについて 
設定を初期化ずる 


テレビの設定 
をずる 
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デジタル放送について 


本機は、地上 ’ BS ’ l 10度 CS デジタルチユーナーを搭載していまず。 

UHF アンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ （1 10度 CS 対応)を本機に接続ずると、無料チヤンネルと契約済みの各 
デジタル放送を受信することがでさまず。 

•デジタル放送全般については、社団法人デジタル放送推進協会 ( Dpa ) http :// www . dpa . or . jp / をご覧ください。 


地上デジタル放送 

•受信巧旨なリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談-お問合わせは、総務省地上デジタル 
テレビジョン放送受信相談センター 0己 70-07-0 101へ。 

受付時間 月〜金9 : 00〜21: 00 ± •日-祝日9 : 00~18 : 00 

•地上デジタルテレビ放迸ん関ま、中京、近畿の H 大広域圏の一きに2003年12月か5開始され、その他 
の都道府県の県庁所在地は200己年末までに放送が開始されました。今後ち受信可能エリアは順次拡大され 
まず。この放送のデジタル化に伴い、地上アナ□グテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の 
法令によって定め5れています。 

• 地上デジタル放送を受信するには、 UHF アンテナが必要です。現在お使いの UHF アンテナでち地上デジタ 
ル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。 

• 地上デジタル放送は、ケーブルテレビ ( CATV ) でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 
デジタ j レ放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 
送会社によっては、放送ち式が異なります。 

本機はすべての周波数 ( VHF 帯、 MID 帯、 SHB 帯、 UHF 帯)に対応するに ATV パススルー対応】の受信機 
です。 

• 携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信でさません。 


BS デジタル放送 

• 放送衛星旧 roadcastin 旨 Satellite ) を使って放送される A イビジョン放送やデータ放送が特長でず。 

BS 曰テレ、 BS 朝日、 BS - し BS ジャパン、 BS フジなどは無料放送を行っていまず。 

有料放送は、加入申し込みと契約が必要でず。 

■ rwowQwj カスタマーセンター 

TEL :フし)ーダイヤ J レ01吕 0- 已 80-807 
受付時間 9 : 00〜20 : 00 (年中無休） 

http :// www . wowow . co . jp / 

■「スター-チャンネル」総合案内窓 □ 

TEL : 〇已 70-013-1 11 

04已 -33 白-03曰9 ( PHS 、 IP 電言舌） 

受付時間 10: 00〜18 : 00 (年中無休） 

http :// www . star - ch . co . jp / 


110度 CS デジタル放送 

• BS デジタル放送と同じま経110度の方角にある通信衛星 (Communication Satellite ) を使って放送され 
るニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあるのが特長です。 

ほとんどの放送が有料でず。 

• 110度 CS デジタル腿を視聴する口ん r スカパー/62」への加入申し込みと契約が必要です。110度 CS 
デジタル放送には、 CS 1 と巳 S 2 の吕つの放送ヴービスがあり、その中にをくの放送局があります。 

■「スカパー / e 2」 カスタマーセンター 
TEL : 〇已 70-08-1 吕12 

04己-27己-7777 ( PHS 、 IP 電言舌） 

受付時間 10: 00-20 : 00 (年中無休） 
http :// www . e 2 sptv . jp / 
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ヒデジタル放送を見るには 


地止巧力□ジ放送が受信でまでじぶ技 


册上ちジみが8送が同じが5に受信でまるとは限なまだが? 




次の点をご巧認ください。 

♦ケーブルテレビをご利用の方- 
♦集合住宅にお住まいの方…… 




ケープルテレビ会社に受信できるかご確認ください。 

管理組合または、管理会社などに受信できるかご確認ください。 


巧 


おはまいの地域は 
地上デジタル放送を 
受信でをまずか？ 

現在受信でさない地域ち 
あります。 




お住まいになっている地域の 
「地デジ」開局がミ兄をお確かめください。 

• web で 

社団法人デジタル放送推進協会 [Dpa] 
http://www.dpa.or.jp/ 

•お電話で 

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 
〇已 70-07-0] 01 

(受付時間月〜金9:00〜21:00 ±•日•祝日9:00〜 18:00) 


3 


地上デジタル放ち 
巧応のアンテナを 
設置していまずか？ 

地上デジタル放送対応の 
UHF アンテナびぶ、要です。 



※地上アナ□グ放送用の VHF アンテナでは 
受信でをません。 

♦お住まいの地域に合ったがを局に巧庶した UHF アンテナ 
が必要な場合があります。 

《アンテナ設備の点検をしましよう。 

専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。 


团 


ザ 


アンテナの向をは 
正しいでずか？ 

アンテナが、地上デジタル 
放送送信所の方向を向いて 
いる必要がありまず。 


口 


ザ 



•放送局により、地上アナ□グ放送とアンテナの向定や 
電波の強さが違う場合があります。 

その放送局の受信状態が悪くなることちあります。 

《アンテナ設備の点検をしましよう。 

専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。 


壁のアンテナ端子は 
同軸プラグ型端子(下図参照)でずか？ 

壁のアンテナ端子が 
同軸プラグ端子である 
方が、地上デジタル 
放送をよりきれいに 
受信でさます。 



•壁の端子への取り付けはちちろん、 

接続器具(分配器分波器との接続ち 
しっかり奥まで差し込んでください。 

•アンテナから端子までの屋内配線や接続器具のを巧化ち 
受信状態を悪くします。 

特定の放送局の受信状態が悪くなることちあります。 

《アンテナ設備の点検をしましよう。 

専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。 


アンテナを接続 ■ 


►をして、5く6く設定が終わった6、受信レベルの確認をおすずめします。 

ま定して巧聴でをるレベルは r22 な上 J び目安です。 


デジタル放送の受信が態が悪いと、画面にモザイクのよラなノイズが出たり、音が途切れたりしまず。 
受信状態があまりよくないと、天候によってもノイズが出たり音が途切れたりすることがありまず。 


夏信が態びちくないとまは、販売店やお巧省化上デジタルテレビジョン巧ち受信相談センターにご相談ください。 


地上デジタル放送を見るには 
デジタル放送について 
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地上デジタル放送のチャンみレー覧表 

• 5く 5く設定や地上デジタル自動 a ® でお住まいの地域を設定ずると、チャンネル田]〜厘]の数字 
ボタンに下記の地上デジタルの放送局が割り当て5れます。 

• 地上デジタル放送が開始される時細ん地域によつて異なりまず。 


制田 a 

お住まいの地域によっては、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合ちあります。数字ボタンに空きがあれば、その放送局を 
自動的に任意の数字ボタンに割り当てます。 


都道府県 

放 

送 局 

名 


化 ミ 毎道けし幌） 

3 

NHK 総合.札幌 

2 

NHK 教育.ネ U 


HBC ネ L 崎 


6 

HT 臣ネし幌 


7 

TVH 本し幌 




北海道（函館） 

3 

NHK 総合•離! 

2 

NHK 教育.函館 


H 臣 C 函館 


6 

HT 晒館 


7 

TVH 函館 




北海道（巧川） 

3 

NHK 総合•脚 II 

2 

NHK 教育.姐川 


H 臣 C 旧川 

已 

STV 旭川 

6 

HT 臣旭 リ| 

8 iUH 臣姐川 

7 

TVH 姐… 




北海道（帯広） 

3 

NHK 総合•帯広 

2 

NHK 教育.帯広 


H 臣 C 帯広 

巳 

STV 帯広 

6 

HT 蹄広 

8 ;UH 巨帯広 

7 

TVH 帯広 




北海道（訓路） 

3 

NHK 総合•訓路 

2 

NHK 教育.訓路 


HBCilll 路 

已 

STV 訓路 

6 

HT 臣訓路 

8 ;UHB 訓路 

7 

TVH 訓路 




北海道（化見） 

3 

NHK 総合•化見 

2 

NHK 教育.化見 


H 臣 C 北見 

己 

STV 化見 

6 

HTBj ヒ見 

8 iUH 巳化見 

7 

TVH 北見 




北海道（室蘭） 

3 

NHK 総含•室蘭 

2 

NHK 教育.室蘭 


HBC 室蘭 

巳 

STV 室蘭 

6 

HT 蹈蘭 

8 ;UH 巳室蘭 

7 

TVH 室蘭 




宮城 

3 

NHK 総合•仙台 

2 

NHK 教育.仙台 


TBC テレビ 

8 

仙台放を 

4 

ミヤギテレビ 

己 ；KH 疎邮放送 






が:田 


NHK 総合•欄 

2 

NHK 教育•秋田 

4 

ABS 秋田放送 

8 

AKT 秋田テレビ 

己 

A/\B 細朝日臟 







山形 


NHK 総合•山形 

2 

NHK 教育.山あ 

4 

YBC 山臟送 

己 

YTS 山形テレビ 

6 

テレビ： L - 山形 

8 i さくらんぽテレビ 






岩手 


NHK 総合•盛岡 

2 

NHK 教育 1 盛岡 

6 

旧 C テレビ 

4 

テレビ岩手 

8 

めんこいテレビ 

5 晋開日テレビ 






福島 


NHK 総合•福島 

2 

NHK 教育•福島 

8 

福島テレビ 

4 

鶴峽テレビ 

己 

KFB 福島放送 

6 ■テレビユー福島 






青森 

3 

NHK 総合.龍 

2 

NHK 教育.青森 


RAB 青森放送 

6 

AT 情森テレビ 

5 

青森朝曰放送 







東京 


NHK 齢'東を 

2 

NHK 教育.東京 

4 

曰本テレビ 

6 

TBS 

8 

つジテレビジョン 

巳 ； テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

吕 

東京 MX テレビ 

12; 放送大学 

神就 II 


NHKIg 合'東を 

2 

NHK 觀.ま京 

4 

曰本テレビ 

6 

TBS 

8 

乃テレビジョン 

巳 i テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

TVK テレビ 

12i 放送大学 

群馬 


NHK 総合'東を 

2 

NHK 教育.ま京 

4 

曰本テレビ 

6 

TBS 

8 

乃テレビジョン 

己 ； テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

群馬テレビ 

12; 放送大学 

茨城 


NHK 総合.水戸 

2 

NHK 教育.東京 

4 

曰本テレビ 

6 

TBS 

8 

乃テレビジョン 

巳 ； テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

12 

放送大学 


千裏 


NHK 総合'東を 

2 

NHK 教育.ま京 

4 

曰本テレビ 

6 

TBS 

8 

乃テレビジョン 

己 ； テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

チバテレビ 

12i 放送大学 

栃木 


NHK 総合'東を 

2 

NHK 教育.ま京 

4 

曰本テレビ 

6 

TBS 

8 

乃テレビジョン 

己 i テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

とちぎテレビ 

12; 放送大学 

埼玉 


NHK 齢'東を 

2 

NHK 教育.東京 

4 

曰本テレビ 

6 

TBS 

8 

乃テレビジョン 

己 i テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

テレ玉 

12; 放送大学 

長野 


NHK 総合•長野 

2 

NHK 教育.長野 

4 

テレビ信州 

己 

abn 長野朝日放送 

6 

SBC 信越放送 

8 ;NBS 長野放送 






新漏 


NHK 総合•新漏 

2 

NHK 教育•新漏 

6 

BSN 

8 

NST 

4 

TeNY テレビ新漏 

己 i 新漏テレビ 21 






山梨 


NHK 総合.甲府 

2 

NHK 教育.輔 

4 

YBS 山梨放送 

6 

UTY 









大阪 


NHK 総合•大阪 

2 

NHK 教育•大販 

4 

MBS 毎日放送 

6 

A 臣 C テレビ 

8 

関西テレビ 

10; よみうりテレビ 

7 

テレビ'大阪 




を都 


NHK 総合ぶ都 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎曰放送 

6 

A 臣 C テレビ 

8 

関西テレビ 

1 日;よみうりテレビ 

己 

K 臣 S 京都 




ち庫 


NHK 総合•神戸 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

A 臣 C テレビ 

8 

関西テレビ 

10 よみうりテレビ 

3 

サンテレビ 




和歌山 


NHK 総合誉山 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎曰放送 

6 

A 臣 C テレビ 

8 

関西テレビ 

1 日 i よみうりテレビ 

已 

テレビ和歌山 




奈良 


NHK 総合•秦良 

2 

NHK 教育 1 大版 

4 

MBS 毎日放送 

6 

A 臣 C テレビ 

8 

関西テレビ 

1 日;よみうりテレビ 

9 

奈良テレビ 




お質 


NHK 総合•大津 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎曰放送 

6 

A 臣 C テレビ 

8 

関西テレビ 

1 日;よみうりテレビ 

3 

服 C 师湖放送 




広島 


NHK 総含ぶ島 

2 

NHK 教育.広島 

3 

RCC テレビ 

4 

広島テレビ 

己 

關ホ-ムテレビ 

8 iTSS 






岡山 


NHK 総合•岡山 

2 

NHK 教育.醜 

4 

RN 觸邮テレビ 

巳 

KSBi 剛海艦 

6 

RSK テレビ 

7 すレビせとうち 

8 

OHK テレビ 




香川 


NHK 総合.高松 

2 

NHK 教育.高松 

4 

RN 晒邮テレビ 

己 

KSB 瀬戸喊每臓 

6 

RSK テレビ 

7 i テレビせとうち 

8 

OHK テレビ 




島根 

3 

NHK 総合•お注 

2 

NHK 麵.做 I 

8 

Lij 陰峽テレビ 

6 

目 SS テレビ 


日本海テレビ 







鳥取 

3 

NHK 総合•鳥取 

2 

NHK 教育.鳥取 

8 

山陰中央テレビ 

6 

目 SS テレビ 


曰本海テレビ 







山曰 


NHK 総合•山 □ 

2 

NHK 教育. lUH 

4 

KRY 山□放送 

3 

TYS テレ趾 □ 

己 

YAB 山□朝日 







愛知 

3 

NHK 総合.铜屋 

2 

NHK 教育.細屋 


東海テレビ 

己 

CBC 

6 

メ〜テ レ 

4 i 中京テレビ 

10 

テレビ愛知 




兰重 

3 

NHK 総合•津 

2 

NHK 教育.铜屋 


東海テレビ 

己 

CBC 

6 

メ〜テ レ 

4 ;中京テレビ 

7 

云重テレビ 




岐阜 

3 

NHK 総合•岐阜 

2 

NHK 教育.铜屋 


東海テレビ 

己 

CBC 

6 

メ〜テ レ 

4 i 中京テレビ 

8 

岐阜テレビ 




石川 


NHK 総合•金お 

2 

NHK 教育.患只 

4 

テレビ'金ミ尺 

~5~ 

:!醒朝日放送 

6 

MRO 

8 i 石川テレビ 






詩岡 


NHK 総合•静岡 

2 

NHK 教育•静岡 

6 

SBS 

~8~ 

テレビ静岡 

4 

静岡第-テレビ 

5 ;綱朝日テレビ 






福井 


NHK 総合•福井 

2 

NHK 教育.福井 

7 

F 目 C テレビ 

~8~ 

福井テレビ 









富 山 

3 

NHK 総合•富山 

2 

NHK 教育.冨山 


KNB 北酣放を 

~8~ 

8BT 冨山テレビ 

6 

チュ-リリ乃レビ 







愛媛 


NHK 総合.松山 

2 

NHK 教育•松山 

4 

南海放送 

"5~ 

愛媛朝 曰 

6 

おいテレビ 

8 i テレビ愛媛 






徳島 

3 

NHK 総合•徳島 

2 

NHK 教育 1 徳島 


四国放送 











高 知 


NHK 総合.高知 

2 

NHK 教育.高知 

4 

高知放送 


テレビ高知 

8 

さんさんテレビ 







お岡 

3 

NHK 総含•福岡 

3 

NHK 総合.化九州 

2 

NHK 教育•福岡 

す 

NHK 教育•化九州 


KBM 朝日臟 

4 ;RKB 毎日放送 

己 

FBS 福岡放送 

~T 

TV 日九州放送 

8 ;TNC テレ晒瞄 

能本 


NHK 総合.熊本 

2 

NHK 教育.熊本 

3 

RKK 熊本放送 

~8~ 

TKU テレビ熊本 

4 

KKT くまもと県民 

5 が日尉:朝日臓 






長崎 


NHK 総合•長崎 

2 

NH 锁育•長崎 

3 

NBC 長崎放送 

~8~ 

KTN テレビ長崎 

己 

NCC 長崎对ヒ臟 

4 iNI 服晒隙テレビ 






鹿兒島 

3 

NHK 総合. 1F し 島 

2 

NHK 教育•鹿巧島 


MB 脯邮放送 

~8~ 

KTS 鹿お島テレビ 

己 

が目鹿驅放送 

4 が T 鹿驢顏 TV 






宮崎 


NHK 総合•宮崎 

2 

NHK 教育唱崎 

6 

MRT 宮崎玻送 


UMK テレ蹈崎 









大分 


NHK 総合•大分 

2 

NHK 教育.大分 

3 

日 BS 大分放送 


T 日 S テレビ大巧 

己 

日 A 肋分朝日放送 







佐賀 


NHK 総合•化賀 

2 

NHK 教育•佐賀 

3 

STS ヴガテレビ 











沖縄 


NHK 総含•那覇 

2 

NHK 教育.那覇 

3 

R 目 C テレビ 

~5~ 

邮随麵日臟 

8 

巧縄テレビの TV) 
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地上アナ□ク放送の地域コードー覧表 


地上アナ□グ自動 B 1 EI 3 で入力ずる r 地域コード」の一覧表でず。 

地域 コー ドが複数ある都市の場合はいずれかの コー ドで設定し、映りが悪くなる場合はちラー方の コー ドで設定し直してくださし、。 


(例） 




チヤンネルボタン… リモコンのチヤンネルボタン 

放送局 . その都市で受信できる放送局名 

受信チャンネル ……放送局のチャンネル番号 


崎ぶ Hi * •共同受信の場合、ヶープルテレビをご覧になっている場合、地域コードは入力せずに r —」のままでず。 

•受信チャンネルが変更になった場合は、「地上アナ□グ手動」で「選局」の番号を新しいチャンネル番号に変更してくださし、。 

ianai» 


j 魄道 

ホし幌 

001 

化海道放を 


NHK 総合 

3 

テレビ化巧道 
17 

札幌テレビ 



北海道义化 
2フ 


化海道テレビ 
3已 


NHK 教育 

1乙 

江別 

133 

化巧逸改送 


NHK お合 

3 


化俩アレビ 
5 



化巧ち义化 
27 


北海ち了レビ 
3百 

アレビ:!愧ち 
17 

NHK 巧育 
12 

函館 

052 

テレビ化ミ毎道 
21 

北ミ毎道夕化 
2フ 

化海道テレビ 
35 

NHK お合 

4 


化ミ毎道巧を 
6 




NHK 巧育 

1 〇 


札幌テレビ 
12 

か樽 

124 


NHK 巧育 

2 


化海道テレピ 

4 

化巧ち义化 
26 


化麻了レピ 

フ 


北海道巧ち 
S 


NHK 燃ち 
11 

テレビ化巧ち 
24 

脚 II 

048 


NHK 巧育 

2 

化海道文化 
3フ 

アレビ化ミち道 
33 

化ミ毎道アレビ 
30 


本し幌了レビ 
7 


NHK 総合 
白 


化ミち道放を 
11 


名寄 

134 




NHK 総合 
4 


札幌テレビ 
6 

化巧ちテレビ 
24 

化巧ち义化 
26 

テレビ北巧ち 
33 

化巧道的 

1 〇 


NHK お育 
12 

稚内 

125 


化ミ毎道义化 
2色 


NHK 総合 
28 


ホし幌ァレビ 
22 


化ミち道了レビ 
24 


化海道放送 

1 〇 


NHK 教育 
30 

化見 

049 


NHK 教育 

2 


化巧ち了レビ 
色1 

化巧ち巧化 
59 


札•幌アレビ 
フ 


NHK 総合 

S 


北巧ち放ち 
百3 


網走 

066 

化お道放を 


NHK 総合 

3 


ネし幌テレビ 
5 


ゴヒイヒ 
27 


北;ミ毎道テレビ 
35 



NHK 教育 
12 

室蘭 

135 


NHK 教育 

2 

化巧ち义化 
3フ 


化巧ちアレビ 
39 


礼•巧テレビ 
フ 


NHKi 席合 


化巧ち巧ち 
11 

了レビ化巧ち 
2 S 

苦か牧 

123 


NHK 巧育 
49 


化巧道了レビ 
61 

化海道文化 
已3 


本し幌了レビ 
己7 


NHK 総合 
已1 


化ミ毎道放を 
己5 

了レビ化ミ毎道 
47 

帯広 

050 

化巧ち义化 
32 


化巧ちテレビ 
34 

NHK 総合 

4 


化巧ちな 
臣 




キし棋テレビ 

1 〇 


NHK お育 

1乙 

卻瞄 

051 


NHK 教育 

2 

化海道ァレビ 
39 

化巧道で:化 
41 



札幌了レビ 
フ 


NHK 総合 

S 


化巧道放を 
11 


青森 

青森/弓ム前 

002 

育巧巧を 


NHK お合 

3 

青森朝曰 
34 

NHK 巧育 

5 







育巧了レビ 
38 

八戸 

053 




青森朝曰 
31 



NHK 教育 
フ 


NHK 総合 

S 


青森巧送 
11 

青森テレビ 
33 

むつ 

101 




NHK が合 

4 

育巧朝曰 
56 

青森了レビ 
已8 

岩手めんこし、 
29 



青巧巧を 

1 〇 


NHK 巧育 
12 

岩手 

盛岡 

003 

東化放を 



NHK が合 

4 


岩手放送 
巨 


NHK 巧育 

8 

岩手朝曰 
31 

了レビ岩手 
3百 


岩手めんこし、 
33 

差石 

071 


NHK 総合 

2 


着手朝曰 
62 


着手めんこい 
60 


テレピ岩手 
58 


岩手巧を 

1 〇 


NHK お育 

1乙 

二戸 1 

136 


岩手巧を 

2 



NHK 総合 

5 



着手めんこし、 
29 

岩手朝曰 

2フ 

了レビ岩手 
3フ 


NHK 教育 
12 

二戸2 

137 


岩手なを 

2 



NHK 総合 

5 



岩手めんこい 
29 

着手朝曰 
61 

了レビ岩手 
37 


NHK お育 
12 

宮城 

仙台/石巻 1 

004 

東化放を 


NHK 総合 

3 


NHK 巧育 

5 


東曰本放送 
32 


宮城テレビ 
34 



仙台放を 
12 

石巻2 

072 

ま化放送 
59 


NHK お合 
51 


NHK 巧育 
4 S 


弟日本か送 

色1 


含がテレビ 

百5 



仙台巧ち 
57 

気袖沼 

102 


NHK 総合 

2 


東化放を 

4 


仙台放送 
白 


宮城了レビ 
3フ 


NHK 巧育 

1〇 


東日本放送 
43 

が:田 

が:田 

005 


NHK^fiTW 

2 



が田朝日 
31 




NHK 総合 

S 


が田巧を 
11 

が田テレビ 
3フ 

大館 

054 

青お放送 



NHK 総合 

4 

秋田朝日 
59 

が田が送 

6 


NHK 巧育 

S 




が田了レビ 
5フ 

大巧 

138 


NHK 巧育 
43 



が田朝日 
41 




NHK 総合 
45 


が田巧を 
47 

が田了レビ 
51 

山 お 

山 お 

006 


ごくらんぼテレビ 
30 


NHK 巧育 

4 


テレビュー山お 
36 


NHK 総合 

G 


山お巧送 

1〇 


山おテレビ 
38 

米 ミ 尺 

139 


さぐ5んぼテレビ 
60 


NHK 教育 
已〇 


了レビュー山形 
56 


NHK が合 
52 


山お巧を 
54 


山おテレビ 
58 

鶴岡 

055 

山お放送 


NHK 総合 

3 


ごく 5んぼ： r レビ 
24 

NHK 巧育 
臣 


了レビユー山形 
22 




山お了レビ 
39 

酒田 

140 

山お巧を 

さく5んぼテレビ 
24 

NHK お合 

3 



NHKiSi 育 

6 


テレビユー山形 
22 




山おテレビ 
39 

福島 

福島 

007 

東化放送 

NHK 教育 

2 


アレビュー祖島 
31 


福島中巧 
33 



NHK 総合 

S 

抽島巧送 

3百 

な島アレビ 
11 

仙台放を 
12 

会津若松 

056 

NHK 総合 


NHK 巧育 

3 

了レビュー巧島 
47 


福島了レビ 
6 


福島中巧 

3フ 


巧島巧を 
41 


仙台巧送 
12 

し、わを 

057 


テレビューお島 
32 


NHK お合 

4 


福島中巧 
34 


福島テレビ 
8 


NHK 巧育 

1〇 


福島放を 
36 

郡 山 

141 


NHK 教育 

2 


アレビュー担島 
31 


な島や巧 
33 



NHKi ぉ合 

相島巧を 

3已 

相島了レビ 
11 


茨城 

水戸 

008 

NHK 総合 
44 


NHK 教育 
46 

日本了レビ 
42 


TBS ァレビ 
40 


フジ了レビ 
38 


了レビ朝日 
3巨 


了レビ東京 
3乙 

曰立 

073 

NHK お合 
52 


NHK 教育 
50 

日本テレビ 
已4 


TBS テレビ 
已巨 


フジテレピ 
58 


テレビ朝日 

60 


テレピま京 
62 

栃木 

宇都き1 

009 

NHK お合 
23 


NHK 教育 

2フ 

曰本アレビ 
2己 

とちぎ TV 
31 

TBS ァレビ 
23 


フジ了レビ 
21 


了レビ朝日 

19 


了レビ東京 

1フ 

宇都宮吕 

201 

NHK 総合 
51 


NHK 巧育 
49 

日本アレビ 
百3 

とちぎ TV 
31 

TBS 了レビ 
百百 


フジ了レピ 
57 


了レビ舌9曰 
41 


了レピま京 
44 

矢板 

吕〇吕 

NHK 総を 
40 


NHK 教育 

月厂） 

日本テレビ 
月 R 

とちぎ TV 
月3 

TBS テレビ 
4 P 


フジテレビ 

4円 


テレビ朝日 

FiR 


テレビ東京 

R 1 


- CATV (ケ-ブルテレビ)放送について- 

このテレビでは CATV1 3チヤンネルから曰3チ 
ヤンネル (C1 3〜 C63) の放送を受信すること 
がでさます。（受信はサービスの巧われている 
地域のみ可能です。） CATV を受信するときは、 
使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が 
必要です。さらに、スクランブル放送の受信に 
は、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 
くわしくは CATV 会社にお問含わせください。 


-共同受信の場さについて- 

マンシヨンなどで共同受信(壁に 
アンテナコンセントがある）の場 
合、どんな放送が受信できるか、 
管理人または管理会社にお問合わ 
せください。チャンネル表示と画 
面の内容が一致しないとさは、地 
上アナ□グ手動で設定をし直すこ 
とがで壬ます。 


ンネルホタン 

~ I ~厂 


麗都巿名コ化-域ド 


地上アナ□グ放送の地域 n — ド-覧表 
地上デジタル放送のチヤンネル I 覧表 


お驾せ 
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地上アナ□グ放送の地域コードー覧表(つづき) 


醒都巿ち戦 


，ンネルボタン 






;1 7 1 

8 

1 9 

10 

11 

1 12 


群馬 

前橋 

010 

NHK 給合 
52 


NHK 巧育 
已〇 

曰本アレビ 
54 

お馬アレビ 
48 

T 巳 S 了 レビ 
56 

放送大学 

40 

フジ 了 レビ 
已8 


アレビ朝曰 
色〇 


了 レビ東 巧 
62 

桐生 

203 

NHK が合 
百1 


NHK 教育 
已フ 

日本テレビ 
已3 

お馬テレビ 
41 

TBS テレビ 
55 


フジテレビ 
3已 


テレビ朝日 
已9 


テレビ東京 

61 

伊勢崎 

142 

NHK が合 
百2 


NHK 巧育 
已〇 

日本アレビ 
54 

群馬 了 レビ 
48 

TBS 了 レビ 
已6 

了 レビ埼玉 
38 

フジ 了 レビ 
己8 


了 レビ朝曰 
60 


了 レビ東京 
62 

高崎 

143 

NHK が合 
52 


NHK 教育 
已〇 

日本アレビ 
54 

お馬 了 レビ 
48 

TBS 了 レビ 
56 


フジアレビ 
58 

了 レビ巧玉 
38 

アレビ巧曰 
色〇 


アレビま京 
62 

沼田/富岡 

122 

NHK 総合 
已1 


NHK 巧育 

4白 

日本テレビ 
已3 

群馬テレビ 
47 

TBS テレビ 
55 


フジテレビ 
已7 


テレビ朝日 
已9 


テレビ表京 
61 

埼玉 

孔、たま(浦邮 

011 

NHK が合 

MX アレビ 
14 

NHK 教育 

3 

日本アレビ 
4 

巧を大学 
16 

TBS 了レピ 
6 

つ-レビ埼玉 
38 

フジアレビ 
S 


了 レビ章0曰 

1〇 

群馬 了 レビ 
48 

アレビ樂み 
12 

熊咨 1/ 巧玉 1 

07 巨 

NHK 総合 
33 


NHK 教育 

3已 

日本アレビ 
25 

アレビ埼玉 
28 

TBS 了 レビ 
23 


フジ 了 レビ 
21 


アレビ朝日 
19 


了 レビ東 巧 

1フ 

熊谷 2/ 巧玉己 

204 

NHK が合 
百1 


NHK 教育 

3已 

日本テレビ 
已3 

テレビ埼玉 
30 

TBS テレビ 
55 


フジテレビ 
已7 


テレビ朝日 
已9 


テレビ東京 

61 

秩父 

144 

NHK お合 
51 


NHK 巧育 
49 

日本アレビ 
53 


T 己 S 了 レビ 
已已 


フジ 了 レビ 
己7 


了 レビ朝曰 
已9 

了 レビ埼玉 
47 

了 レビ東京 
61 

千葉 

千葉 

012 

NHK が合 

MX 了 レビ 
14 

NHK 教育 

3 

日本アレビ 
4 

巧ち大学 

1 色 

TBS 了 レビ 
居 

TVK 了 レビ 
42 

フジ 了 レビ 
S 

ずま了レビ 

46 

アレビ巧曰 

1〇 


アレビま京 
12 

緋子 

0 フフ 

NHK 総合 
已1 


NHK 巧育 

4白 

日本テレビ 
已3 

千萬テレビ 
39 

TBS テレビ 
55 


フジテレビ 
已7 


テレビ朝日 
已9 


テレビ表京 
61 

東京 

東京 

013 

NHK 総合 

MX アレビ 
14 

NHK 教育 

3 

日本アレビ 
4 

巧を大学 

1 居 

TBS 了レピ 
6 

TVK 了レビ 
42 

フジアレビ 
S 

干巧了レピ 
46 

了レビ章0曰 

1〇 

了レビ埼玉 
38 

アレビ荣み 
12 

を摩 

20 巨 

NHK 総合 

4白 

MX アレビ 
61 

NHK 教育 

4フ 

日本アレビ 
51 

巧ち大学 

1色 

TBS 了レビ 
53 


フジ了レビ 
已5 


アレビ朝日 
已フ 


了 レビ東 巧 
已白 

八王子 

吕〇已 

NHK が合 
33 


NHK 教育 
29 

日本テレビ 
35 


TBS テレビ 
3フ 


フジテレビ 

31 


テレビ朝日 

45 


テレビ東京 

62 

神奈川 

横お 

014 

NHK が合 

MX アレビ 
14 

NHK 巧育 

3 

日本アレビ 
4 

巧ち大学 

16 

T 己 S 了レビ 
6 

TVK 了レビ 
42 

フジ了レビ 
S 


了レビ朝曰 

1〇 


了レビ東京 
12 

横おみなと 

116 

NHK が合 
52 


NHK 教育 
50 

日本アレビ 
54 

巧ち大学 

1 色 

TBS 了レビ 
56 

TVK 了レビ 
48 

フジアレビ 
58 


了レビ巧曰 
色〇 


アレビま京 
62 

茅ヶ崎 

14 已 

NHK 総合 
33 


NHK 教育 

2白 

日本テレビ 
35 


TBS テレビ 
3フ 


フジテレビ 

39 


テレビ朝曰 
41 

TVK テレビ 
31 

テレビ表京 
43 

平塚 

079 

NHK が合 
33 


NHK 教育 

2白 

日本アレビ 
35 

TVK アレビ 
31 

TBS 了レピ 
3フ 


フジアレビ 
39 


了レビ幸 S 曰 
41 


アレビまみ 
43 

秦野 

127 

NHK 総合 

4フ 


NHK 巧育 

4白 

日本アレビ 
51 


TBS 了レビ 
53 

TVK アレビ 
61 

フジ了レビ 
已5 


アレビ朝日 
已フ 


了 レビ東 巧 
已白 

か田原 

12 巨 

NHK が合 
百2 


NHK 教育 
已〇 

日本テレビ 
已4 


TBS テレビ 
56 

TVK テレビ 
46 

フジテレビ 
已8 


テレビ朝日 

60 


テレビ東京 

62 

新谓 

新滴/長岡 

01 己 



巧馬了レビ21 

21 

アレビ新煽 
29 

新爲放を 
百 



NHK 総合 

S 


新漏お合 

3已 


NHK 巧育 
12 

上越(直江津) 

080 

NHK^rW 


NHK 殺合 

3 



新漏お合 
33 


アレビ巧满 
2フ 


巧為巧送 

1〇 


新為アレビ21 
3フ 

ち中 
巧 口 

114 




テレビ新满 
2フ 

新漏巧送 
已 

新满総合 
33 


NHK 総合 

8 


巧馬テレビ21 
3フ 


NHK 教育 
12 

富山 

富山 

016 

北曰本放送 


NHK 燃合 

3 



チューリツフ； r レビ 
32 




NHK 教育 

1〇 


言山アレビ 
34 

高岡 

081 

北曰本巧送 


NHK 総合 

3 







NHK ま6育 

1〇 

チューリッフ T レビ 
32 

富山了レビ 
34 

石" 1 

金お 

017 

北曰本放を 



NHK 叛合 

4 


化陸巧送 

6 

化唐朝曰 

2百 

NHK 巧育 

8 


アレビ金ミ尺 
33 


石川テレビ 
3フ 

ル松 

147 


石川アレビ 
37 


NHK 総合 

4 


化陸放を 

6 


NHK 教育 

S 


つ-レビ金沢 
33 


北陸朝曰 

2已 

t 尾 

082 





NHK *& 育 
呂 



北陸巧曰 
59 

NHK が合 

9 

アレビ金ミ尺 
呂フ 

化茵巧ち 
11 

石川 了 レビ 
已5 

福井 

福井 

018 



NHK 教育 

3 



化陸放を 

6 



NHK 総合 
白 


抽井が送 
11 

お井 了 レビ 
3白 

敦賀 

〇扫 3 




巧井アレビ 
38 


NHK 総合 

6 


巧幷巧ち 

S 




NHK 教育 
12 

山梨 

甲府 

019 

NHK 総合 


NHK 教育 

3 

日本アレビ 
4 

山梨巧送 

5 

TBS 了 レビ 

e 

了 レビ山梨 
3フ 

フジ 了 レビ 
S 


アレビ朝日 

1〇 


了 レビ東 巧 
12 

長野 

長野1 

119 


NHK が合 
44 

長巧朝日 
百〇 


了レピ信州 

40 


長野巧巧 
42 


NHK 巧育 
46 


倍越巧送 
48 


長野吕 

020 


NHK 総合 

2 

長お朝曰 
20 


了 レビ信州 
30 


長野巧送 
38 


NHK 巧育 

9 


信越巧を 
11 


お本 

067 


NHK が合 
44 

長巧朝日 
已〇 


了レビ信州 

48 


長野巧を 
42 


NHK *& 育 
46 


倍越巧送 
40 


岡谷/誠訪 

146 




NHK 総合 

4 

アレビ信州 
已9 

信越放を 

6 


NHK 教育 

B 

長野放送 

4フ 

長巧朝曰 
61 



飯田 

〇已扫 



NHK 教育 

3 

NHK お合 

4 

アレビち州 
42 

ちな放を 

6 


長野巧ち 
40 


S お朝曰 
44 



岐阜 

岐阜 

021 

東巧了レビ 


NHK 総合 

3白 


中部曰本 

5 

アレビ愛知 
25 

二重了レビ 
33 

岐阜放を 

3フ 

NHK 巧育 

9 


を古屋了レビ 
11 

中京了レビ 
3已 

き務原 

〇扫 4 

東巧了レビ 


NHK 綻合 

3 


や部曰本 
百 

了レビ愛知 
2已 

中京了レビ 
3百 

岐阜巧ち 
37 

NHK 巧育 

9 


を古屋了レビ 
11 

NHK 殺合 
39 

大垣 

1 已〇 

東ミち了レビ 


NHK お合 

3白 

二重アレビ 
33 

や部曰本 
百 


中京 了 レビ 
3百 


NHK 巧育 

9 

岐阜放を 

3フ 

を古屋了レビ 
11 

了 レビ愛知 
2己 

中菊 II 

109 

中を 了 レビ 
呂色 

岐阜巧ち 
2 B 


NHK 機合 

4 


をち屋アレビ 
居 


中部曰本 

5 


東巧 了 レビ 

1 〇 


NHK 教育 
12 

高山 

108 

NHKSft 育 

2 

NHK 総台 

4 

中部曰本 

6 

東海アレビ 
B 

を古屋了レビ 
12 

中京アレビ 
26 

岐阜が送 
38 






静岡 

静岡 

022 


NHK 教育 

2 


静岡第一 
31 


静岡巧曰 
33 



NHK 総合 

9 


静岡巧を 
11 

アレビ静田3 
3己 

清水/焼ま 

149 


NHK 教育 

2 

静1 巧) 棄 — 
31 


静岡朝曰 
33 


テレビ静岡 
3已 


NHK 総合 

9 


静岡が送 
11 


藤ほ 

106 

NHK^rW 

44 

NHK が合 
42 

静岡放を 
40 

静岡第一 
24 

爵巧朝日 

2色 

了 レビお岡 
38 







島田 

10 已 

NHK 巧育 

3 

NHK 総合 

静岡放を 
已 

静岡第一 
48 

静岡朝曰 
50 

了 レビ静岡 
已8 







お松 

〇已 9 

まちテレビ 

静岡第一 
30 


NHK 機合 

4 

や部曰本 
呂 

お岡巧送 
居 


NHK 巧育 


脖巧巧曰 
28 


アレビ静巧！ 
34 

富± 

103 

静岡第一 
27 

静岡朝日 
29 

つ-レビ静岡 
3白 

静岡放を 
41 

NHK 総合 
已2 

NHKISW 
己4 







實±宮 

14 扫 


NHK 教育 
54 

お巧第一 
27 


静巧朝日 
2 S 


了 レビ静岡 
39 


NHK 緒合 
52 


唐岡がを 
41 


沼ま 

112 


NHK 教育 

2 

静岡第一 
31 

静岡朝曰 
33 

アレビ静岡 
3已 




NHK 総合 

9 


静岡が送 
11 


兰島 

104 

NHK^rW 

51 

NHK が合 
53 

静岡放を 
已己 

静岡巧曰 
57 

了 レビ静岡 
百白 

静岡第一 
61 







愛知 

名古屋 

023 

東ミち 了 レビ 


NHK お合 

3 


や部曰本 
百 

アレビ愛知 
2已 

二重 了 レビ 
33 

岐阜がを 
37 

NHK 巧育 

9 


を古屋了レビ 
11 

中京 了 レビ 
3己 

豊橋 

0 S 已 

まちテレビ 
已色 


NHK お合 
已4 


や部曰本 
62 


中京テレビ 
58 


NHK 巧育 
50 


を古屋了レビ 
60 

テレビ愛巧 
百2 

豊田 

113 

東巧アレビ 
5フ 


NHK 総合 
已3 

アレビ愛巧 
49 

中部曰本 

5已 


中 巧了 レビ 
59 


NHK 巧育 
51 


をち屋ァレビ 
61 


割 II 

1 已 1 

東巧アレビ 
百居 


NHK 糕合 
百4 


や部曰本 
色2 


中京 了 レビ 
58 

岐阜巧ち 
37 

NHK 巧育 
50 

二重 了 レビ 
33 

を古屋了レビ 
60 

アレビ愛巧 
百2 

王重 

ま 

024 

東ミちテレビ 


NHK お合 
31 


中部曰本 

5 

テレビ愛知 
25 

兰重テレビ 
33 


NHK 巧育 

9 


を古屋テレビ 
11 

中京テレビ 
3已 

伊勢 

〇扫巨 

東巧 了 レビ 
57 


NHKi 席合 
百3 

二至アレビ 
59 

や部曰本 
已百 


中京 了 レビ 
47 


NHK 巧育 
49 


を古屋了レビ 
61 


を張 

107 

NHK 教育 
50 


NHK お合 
百2 


中京 了 レビ 
百4 


を古屋了レビ 
5巨 


二重 了 レビ 
58 


中部曰本 
60 

東ミち 了 レビ 
62 

滋賀 

大ま 

〇吕已 


NHK 機合 
28 


ち曰巧送 
36 


朝曰巧を 
38 

KBS 京都 
34 

関西テレビ 
40 

びわこ巧を 
30 

読巧テレビ 
42 


NHK^fcW 

4色 

彥根 

087 


NHK 総を 
52 

びわこ巧送 
已色 

ち曰放を 
54 


朝曰放を 
58 

KBS 京都 
34 

関西 了 レビ 
色〇 


読売 了 レビ 
色2 


NHK 教育 
已〇 

湖南/甲賀 

110 


NHK 総合 
4 S 


ち曰巧を 
55 


朝曰放を 
己フ 

KBS 京都 
34 

民!西アレビ 
己9 

けわこかを 

53 

読巧 了 レビ 
61 


NHKSfcW 

百1 

京都 

京都！ 

026 


NHK 総を 

3乙 

KBS 京都 
34 

ち曰放送 

4 

テレビ大阪 
19 

朝曰放送 

e 


関西テレビ 
S 


読売テレビ 

1〇 


NHK 巧育 
12 

京都吕 

120 


NHK が合 

2 

KBS 京都 
34 

毎曰巧を 

4 

了 レビ大阪 

1 S 

朝曰巧送 
居 

ヴンテレビ 
36 

巧西テレビ 
S 


読をテレビ 

1〇 


NHK 教育 
12 

山科 

121 

びわこ巧ち 
41 

NHK 総合 
已乙 

KBS 京都 
62 

ち曰放送 
54 


朝曰放を 
已 6 


関西了レビ 
己 8 


読売了レビ 
60 


NHK 巧育 
百〇 

宇治 

1 已 2 


NHK 総合 

2 

K 巳 S 京都 
34 

毎曰巧送 

4 

テレビ大阪 

1 白 

朝曰巧を 

6 


関西テレビ 
S 

サンテレビ 
36 

読巧テレビ 

1 〇 


NHK^fcW 

12 

亀岡 

11 


NHK 機合 
43 

了レビ大阪 

1 白 

ち曰放を 
33 


朝曰放を 
35 

KBS 京都 
41 

関西了レビ 
3 フ 


読売了レビ 
39 


NHK 教育 

4 己 

福知山 

12 扫 


NHK 総合 
50 


ち曰巧を 
百 4 


朝曰放を 
58 

KBS 京都 
56 

民!西アレビ 
居〇 


読巧了レビ 
62 


NHK 教育 
百2 

舞鶴 

088 


NHK 総を 

円 1 

KBS 京都 

円フ 

毎曰放送 

円 3 


朝曰放を 

ち円 


関西テレビ 
ち A 


読売テレビ 
R1 


NHK 巧育 
49 



78 

























































































大阪 

大阪 

027 


NHK お台 

2 

了レお 

1 白 

毎日放送 

4 

ザンアレヒ- 
3 色 


KBS を都 
34 

関西アレビ 


読完了レビ 

1 〇 


NHK 巧育 
12 

枚ち 

〇已扫 


NHK が合 

2 

テレビ大阪 
21 

毎曰巧を 

4 

サンテレビ 
36 

朝曰放送 

6 

KBS 京都 
34 

関西テレビ 
8 


読巧テレビ 

1 〇 


NHK 教育 
12 

兵庫 

ネ申戸 1 

028 


NHK 総合 
28 

サン了レビ 
3 色 

ち曰放送 

18 

了レビ大阪 

1 白 

朝曰放送 
20 


関西アレビ 
22 


読売了レビ 
24 


NHK 巧育 
2S 

神戸吕 

027 


NHK が合 

2 

アレビ大阪 

1 白 

ち曰巧を 

4 

ヴン了レビ 
3 色 

巧曰放ち 
居 

KBS 京都 
34 

民!西アレビ 
S 


読巧アレビ 

1 〇 


NHK 教育 
12 

神戸 3 

吕〇フ 


NHK 総さ 
28 

サンテレビ 
3 色 

ち曰放を 
31 

テレビ大阪 

1 白 

朝曰が送 
41 


関西テレビ 
43 


読売テレビ 
47 


NHK 教育 

4 已 

神戸灘 

1 已 4 


NHK 総合 
52 

ヴン了レビ 
62 

ち曰巧を 
54 


朝曰巧を 
56 


民!西アレビ 
58 


読売アレビ 
60 

了レビ大お 

19 

NHK 教育 
50 

JI 晒 

129 


NHK 総合 
29 


ち曰放を 
35 


朝曰放送 
37 


関西アレビ 
39 

ヴン了レビ 
33 

読売了レビ 
41 


NHK 教育 
31 

明石/化淡 

11 扫 


NHK が合 
51 

ヴンテレビ 
百已 

毎曰巧を 
已 3 


朝曰放送 
57 


関西テレビ 
己 9 


読巧テレビ 
色 1 


NHK 教育 
49 

加ち " 1 

1 已已 


NHK 総合 
51 

サン了レビ 
已己 

ち曰放送 
53 


朝曰放送 
已フ 


関西アレビ 
己 9 


読売アレビ 
61 

了レビホ:阪 

1 百 

NHK 巧育 
49 

姫お / 豊岡/お崎 

089 


NHK が合 
50 

ヴン了レビ 
56 

ち曰巧を 
54 


巧曰巧ち 
58 


民!西アレビ 
居〇 


読売アレビ 

色 2 


NHK 教育 
52 

王木 

130 


NHK 滋合 
44 


毎曰放を 
34 


朝曰放送 
38 


関西テレビ 
40 

サンテレビ 
3 巨 

読売テレビ 
42 


NHK 教育 
46 

案良 

奈良 

029 


NHK 総合 

2 


ち曰巧を 

4 

アレビ大阪 

1 S 

朝曰巧を 

6 


民!西アレビ 
S 


読巧了レビ 

1 〇 

を良了レビ 
5 百 

NHK 教育 
12 

生駒 

0 白 0 


NHK 総合 

2 

ま良了レビ 
2 色 

ち曰放を 

4 


朝曰放送 

e 


関西アレビ 
S 


読売了レビ 

1 〇 


NHK 教育 
22 

五條 

1 已 3 


NHK が合 
43 

テレビ大阪 
19 

毎曰巧を 
33 

K 巳 S 京都 
34 

朝曰放送 
35 

奈良テレビ 
41 

関西テレビ 
37 

サンテレビ 
3 巨 

読巧テレビ 
39 


NHK 教育 

4 已 

和歌山 

ネ□歌山 

208 


NHK 総合 
32 


ち曰放を 

4 乙 

アレビ和歌山 
30 

朝曰放送 
44 


関西アレビ 
4S 


読売了レビ 
48 


NHK 巧育 
25 

海南/田辺 

0 白 1 


NHK が合 
50 

アレビ和巧山 
5 居 

ち曰巧を 
54 


巧曰巧ち 
58 


巧西アレビ 
60 


読巧了レビ 
色 2 


NHK 教育 
52 

鳥取 

鳥取 

031 

B 本ミちテレビ 


NHK 総合 

3 

NHK 教育 

4 






山陰放を 
22 


山陰中巧 
24 

米子 

092 

曰本巧了レビ 
30 

山陰中巧 
34 



NHK 巧さ(烏取） 
32 

NHK 巧合（島做 
6 




山芭巧を 

1 〇 


NHK 教育 
12 

島根 

粒江 

032 

曰本巧了レビ 
30 





NHK 総合 

S 


山陰中巧 
34 


山陰放を 

1 〇 


NHK 教育 
12 

お田 

〇已 1 


NHK が合 

2 

曰本巧テレビ 
已 4 


山陰放送 



山芭中巧 
已 8 

NHK 巧育 

9 




岡山 

岡山 

033 

了レビせとラち 
23 


NHK 巧育 

3 


NHK が合 
百 

お尸巧ミ毎放送 
25 

岡山放送 

3 己 


西日本巧送 
9 


山陽巧送 
11 


ま山 

0 白 3 


NHK が合 

2 

アレビせとラち 
56 

西日本巧ち 
58 

岡山巧ち 
60 

巧尸内海放を 
62 

山陽放を 
フ 





NHK 教育 
12 

笠岡 

1 已巨 


NHK 総を 

2 


NHK 教育 

4 

テレビせとラち 
19 

山陽放送 

6 



西日本巧送 

1 フ 

瀬戸巧’巧巧ち 
21 

岡山巧送 
60 


広島 

広島 

034 

了レビち f 広島 
31 


NHK 綜合 

3 

中国巧を 

4 



NHK 巧育 
フ 


に島ホームアレビ 
3 百 



広島アレビ 
12 

吳 

131 

NHK 巧育 


広島ホームアレビ 
24 


広島アレビ 
5 


アレビ苗 f 広島 
2 色 


中国放送 

g 


NHK 総を 
11 


尾道 

1 已 7 

NHK が合 



広島ホームアレビ 
24 



NHK 教育 
フ 

テレビ巧広居 
26 


中国巧送 

1 〇 


広島テレビ 
12 

福山 1 

060 

NHK が合 


了レビ巧広島 
2 色 


に島ホーム了レビ 
24 


NHK 巧育 
フ 



中国放を 

1 〇 


広島了レビ 
12 

福山吕 

11 已 

アレビ巧広島 
百 4 

に島ホームァレビ 
5 フ 

NHK 教育 

3 


NHK が合 
呂 


や国放を 
フ 




広島了レビ 
11 


山 □ 

山 □ 

03 已 

NHK 巧育 

九州朝曰 

2 



山口朝曰 
2S 


了レビ山 □ 
3S 

RKB 毎曰 

NHK 総合 

9 

了レビ西日本 
1 〇 

山□巧送 
11 


徳山/防府 

1 已扫 

NHK 教育 




山□朝曰 
2S 


了レビ山 □ 
38 


NHK 緒合 

3 


山□巧ち 
11 


岩国 

160 

NHK 巧育 




山口朝曰 
28 


了レビ山 □ 
22 


NHK 総合 

g 


山口巧送 
11 


宇部 

1 己白 

NHKifcW 

14 




山□朝曰 
31 


了レビ山 □ 
20 


NHK 総合 

1 色 

了レビ西日本 
1 〇 

山□巧ち 

1 S 


下関 

0 白 4 

山□朝曰 
21 

九州朝曰 

2 

了レビ山 □ 
33 

山□放を 

4 

福岡がを 

3 已 

NHK お合(在剛 
6 

TVQ 九州 
23 

RKB 毎曰 

NHK 総合（山 □) 
39 

了レビ西日本 
1 〇 

NHK 巧育（山印 
41 

NHK 巧育（な耐 
12 

徳島 

徳島 

036 

四国巧ち 


NHK 綻合 

3 

ち曰巧を 

4 


朝曰巧ち 
居 


民!西アレビ 
8 


読ホ了レビ 

1 〇 


NHK 教育 
38 

香 " 1 

局ホ公 

037 

了レビせとラち 
19 


NHK 教育 

3 白 


NHK 総合 

3 フ 


瀬尸巧海巧を 
33 


西日本巧送 
41 


山陽巧送 
乙 9 

岡山放送 
31 

丸亀 

09 已 

了レビせとラち 
16 

山巧巧を 

1 B 

西日ネ前ち 
20 

岡山巧を 
22 

NHK 教育 
40 

巧尸巧巧巧ち 
42 

NHK 総合 
44 






愛媛 

お山 

038 


NHK 教育 

2 




NHK 総合 

e 


ちし 1 了レビ 
29 

愛媛朝曰 
25 

南お放を 

1 〇 


愛媛放を 

3 フ 

今治 

132 


NHKIS 育 
30 




NHK お合 
32 


おし 1 了レビ 
27 

愛媛朝曰 

1 フ 

南巧巧送 
34 


爱お巧ち 
36 

新居お 

062 


NHK 総合 
乙 


NHK 教育 

4 


南;巧放送 

6 

愛媛朝曰 
14 

ちし 1 了レビ 
27 




愛媛放を 
3S 

宇和島 

161 

NHK^rW 



おし 1 了レビ 
34 


NHK が合 
居 


愛巧巧ち 
32 

愛媛朝曰 

16 

南巧巧送 

1 〇 



高知 

高知 

039 




NHK 総合 

4 


NHKIS 育 

6 


局巧放送 

B 


アレビ局知 
38 


局な]さんさん 
40 

中村 

09 已 

NHK 総合 

了レビ高巧 
32 

高巧巧を 

3 

みかさんさん 
14 







NHK 巧育 
11 


福岡 

福岡 

040 

九州朝曰 


NHK 総合 

3 

RKB 毎曰 

TVQ 九州 
19 

NHKIS 育 

e 



アレビ西日本 

g 



な岡放を 

3 フ 

化九州 

〇已 3 


九州朝曰 

2 


柏陶ぶを 
35 

TVQ 九州 
23 

NHK お合 

6 


RKB ち日 

8 


了レビ西日本 
1 〇 


NHK 教育 
12 

义留米 

100 

NHK が合 
46 

RKB 毎日 
48 

な岡放送 
已 2 

NHK 教育 
54 

九州朝曰 
百フ 

了レビ西曰本 
60 

TVQ 九州 
14 






大牟田 

069 

九州朝曰 
58 


NHK 綻合 
百 3 

RKB ち日 
61 

TVQ 九州 

1 S 

NHK 教育 
50 



アレビ西曰本 
55 



ち岡巧ち 
43 

行橋 

162 


九州朝曰 

5 フ 

TVQ 九州 

1 白 

抽岡放を 
43 


NHK 総合 
49 


RKB 毎日 
色〇 


了レビ西日本 
己 4 


NHK 教育 
46 

化賀 

化賀 

041 

TVQ 九州 
14 

ヴガ了レビ 
36 

NHK 綜合 
38 

NHK 巧育 
40 

RKB ち日 
48 

巧岡巧を 
52 

九州朝曰 
百 7 

了レビ西日本 
居〇 

NHK 巧合(瓶本） 
9 


熊本巧を 

11 


伊万里 

0 白 7 

NHK 巧育 
44 


な岡が送 
已 2 

ヴガ了レビ 
41 

TVQ 九州 
14 

九州朝曰 
57 


RKB 毎曰 
48 

NHK 総合 
51 

了レビ西日本 
60 

熊本巧巧 
11 


長崎 

長崎 

042 

NHK^rW 


NHK 殺合 

3 


居巧巧を 
百 


長椅国族 

2 已 


長崎义化 
乙フ 


了レビ長崎 
3 フ 


諫早 

163 

NHK 巧育 
45 


NHK お合 

4 フ 


長崎がを 

4 白 


長崎国擦 
20 


長崎文化 
乙 4 


了レビ長崎 
42 


脚保 

070 


NHK 巧育 

2 





テレビ長崎 
35 

NHK お合 

8 

長崎义化 
31 

長崎巧送 

1 〇 

長崎国お 
17 


熊本 

熊本 

043 


NHK 教育 

2 

熊本朝曰 

1 色 

熊本県民 
22 


アレビ熊本 
34 



NHK 総合 

g 


熊本放送 
11 


八げ 

1 巨 4 


NHK 教育 

2 

熊本朝曰 

1 居 


熊本県民 
22 


了レビ熊本 
34 


NHK 緒合 

9 


熊本巧を 

11 


水侯 

0 白 8 

NHK 教育 


熊本朝曰 
32 

NHK 総合 

4 


熊本放送 

e 


熊本県民 
36 


テレビ熊本 
38 



大分 

大分/別府 

044 



NHK 殺合 

3 


大分巧ち 
呂 


了レビ大分 
3 色 


大分朝日 
24 



NHK 教育 
12 

中ま 

099 



NHK お合 
48 


大分•がを 
51 

大分朝曰 
17 

了レビ大分 
3 フ 





NHK 巧育 
45 

宮崎 

宮崎 

04 已 



テレビ宮椅 
35 





NHK 総合 


宮崎巧を 

1 〇 


NHK^fcW 

12 

延岡 

064 


NHK 教育 

2 


NHK 総合 

4 


宮崎放送 

S 


アレビ宮崎 
39 





都城 

1 巨已 






アレビ客椅 
35 


NHK お合 

S 


宮崎放を 

1 〇 


NHK 教育 
12 

鹿巧島 

鹿！/号島 

04 巨 

南日本放ち 


NHK お合 

3 


NHK 巧育 

5 


鹿巧島がを 
32 


鹿巧島テレビ 
3S 


お巧島読売 
30 


阿义根 

〇已已 


鹿巧島読巧 

1 フ 


鹿巧島放送 
23 


唐巧島アレビ 
35 


NHK お合 

S 


巧曰本巧ち 

1 〇 


NHK 教育 
12 

鹿屋 

1 巨巨 


NHK 教育 
乙 


NHK 総合 

4 


南日本放送 
6 


鹿巧島放を 
31 


唐巧島了レビ 
33 


曲巧島読 sb 
25 

沖縄 

那覇 

047 


NHK お合 

P 






沖巧テレビ 
R 

ななを朝日 

P 只 

琉球巧を 
in 


NHKifcW 

IP 


ンネルボタン 

~I~ 1 ~ 


醒都市をコ地-域ド 


地上アナ□グ放送の地域 n — ド-覧表 



お驾せ 
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仕様、および外観は改良のため予告なく変更ずることがあります。 


形 名 

LCD-1 9H20X/LCD-1 9MX30B/ 
LCD-1 9MX30S/LCD-1 9MX30R 

LCD-19ATL20 

LCD-2 色 MX20 

種 類 

液晶カラーテレビ 

電 源 

AC100V 已0/白 OHz 

消 費 電力 

4已 W 

116 W 

(本体主電源「切」時日 W •リモコン待機時日.1 W) 

(本体ま電源「切」時日 W •リモコン待機時 0.2W) 

年間消費電力量 XI 

42 kWh/ 年[標準※己時] 

区分名※3 : BEE 
受信機型サイズ： 19V 

89 kWh/ 年[標準哪] 

区分名※3 : BEE 
受信機型サイズ： 26V 

曰ド 

実用最大出力 J 曰 TA 

3 W+3 W (同時出力） 

7 W+7 W (同時出力） 

スピーカー 

(6cmx3 .已已 cm) X2 

(20 cmx4 cm) x2 

アンテナ入力 

VHF/UHF 1軸7已〇不平衡お 

6 5’110度じ5アンテナ入力 

7已〇不平衡おに1已お）兼コンパ’一夕一用電源 (DC 1已V)出力 

受信チヤンネル 

VHF :1 〜 12 ch UHF:13 〜日 2ch CATV : Cl 3〜 C 日 3ch BS デジタル： 000〜 999ch 

110度 CS デジ’夕 J レ： 000〜 999ch 地上デジ‘夕 J レ： 000〜 999ch 

吾液 
■/し晶 

液晶パネル 

1 9V 型カラー TFT 液晶 

2巨V型カラー TFT 液晶 

表示画素数 

13日巨ドツト X76S ライン 

136目ドツ SX7 巨 S ライン 

有効表示領域 

幅41 .0X 高さ23.0/対角47.日 cm 

幅已 7.6 X高さ 32.4/ 巧角66.日 cm 

表示 色 

1677万色 

へ ッ ド ホ ン 

¢3.已ステレオ5ニジャック 

ビデオ入力端テ 

(映像） 1.0 V(p-p) 7已0(同期負極性） 

(音声）1已 OmV(rms) 八イインピーダンス 

音芦出力端子 

1已 OmV(rms) □-インピーダンス (400 Hz 3日％変調） 

デジタル放送出力端子 

(映像） 1.0 v(p-p) 7己 m 同期負極性） 

(音声）2已0 mV(rms) □-インピーダンス （1kHz FS -18 dB) 

S ( S 2 ) 映像端テ 

輝度信号1 .0 V(p-p) (同期負極性）7已 n 不平衡 
ク□マ信号0.286 V(p-p) (パ‘ースト信号）7已 n 不平衡 

D 4映像端子 

衣 f 応水平周ミ皮数1已 .7 已 kHz, 31.已 kHz, 33.75 kHz， 4已 kHz 

Y 1.0 v(p-p) 7 己 m 同期負極性） 

Cb / PBi Cr / Pr ±3已〇 mV 7已〇 

H D M 1 入力端子 

2系統2端モ 

P C 入力端テ 

(映像）ミニ D-SU 目1已ピン （音声）や3.已ステレオミニジャック 

電話回線端テ 

240日 bps (着呼機能なし） 

L A N 端 テ 

1 0BASE-T/100BASE-TX 

SD メモリーカード挿入 □ 

SD 力ードス□ット巧応 

1 「システム端子 

1系統1端モ 

デジタル音靑(光)出力端子 

1系統1端モ 

寸列 
法お 

スタンドあ0 

巾畐4日. 0X 高さ3色 ■2X 奥;51 9.6 cm 

幅4巨.日 X 高さ 37.3X 奥行 24.S cm 

幅巨已 .7X 高さ 4S. 已X奥行 2S.0 cm 

スタンドなし 

幅4日. Ox 高さ 32.3X 奥行 8.7 cm 

幅4巨.日 X 高さ 32.3 X 奥行 8.7 cm 

幅巨已 .7X 高さ44.日 X 奥行 9.S cm 

西 S 
貨ま 

スタンドあ0 

6.1 kg 

6.9 kg 

1 0.3 kg 

スタンドなし 

已 .1 kg 

已 .1 k 吕 

9.1 kg 

キャビネット材質 

PC + ABS 樹月旨 

スタンド角度調節範囲 

左ち各約 3cr (手動） 

前後各約 icr (手動） 

左ち各約30 (才ートターン） 

前後各約 icr (オートチルト） 

左ち备約30。译動） 

使用周囲温度 

0む〜40た 

IJ 

モ 

□ 

ン 

お 名 

RL14108 1 RL1 4107 | RL14108 

電 源 

DC3V 単3お乾電池2個 

質 量 

約17日吕（乾電池含む） 


•テレビのV型 （19V 型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

•このテレビは日本国内巧ですか日、電源電圧•放送規格の異なるが国ではお使いになれません。また、アフターサービスちできません。 

I'his television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. 

No servicing is available outside of Japan. 

• 本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。 

• JISC 61000-3-2 適含品：りに C 日100日-3-2」適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度値 (1 相当たりの 
入力電流が 20A 凹下の機器)」に基づさ、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計*製造した製品です。 

:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 

《2 :—般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、バックラ 
イト補正=入をおすずめしています。 

:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネま)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機 
能の有無等に基づいた区分を行っています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。 
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お手入れのしかた 


お手入れの前こ、ぶ、ず本体左側面の主電源スイッチを切り、電源プラグを巧いてください。 


液晶パネル 


表面は、脱脂綿か柔らかい巧で軽くおきと 
って< ださい。 

油など拭きとりにくい巧れのときは、水で 
薄めた中性洗剤に浸した巧をよく絞り、お 
きとったあと柔らかし、巧で仕上げてくださ 
い。研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけ 
るので使用しないで < ださい。 

I 水滴などがかかった場合はすぐに拭きとっ 
て < ださい。 

そのままにすると液晶パネルの変質、変色 
の原因になります。 


• 表面にホコリカ'、’ついたときは、市販の柔5 
かいブラシなどで落としてください。 
※ホコリのついた巧•イヒ学ぞラさんで表面をこ 
すると液晶ノ（ネルの表面が剥がれることが 
あります。 

※表面は傷つきやすいので硬いものでこすつ 
たり、たたいたりしないで<ださい。 


キャビネッ 


キヤビネットの表面はプラスチックがをく使われています。ベンジン 
やシンナーなどで巧:くと変質したり、塗料がはげる原因になります。 
【化学ぞうきんご使用の際はそのを意書に従ってくださし、】 




I 柔らかし帝で軽く拭きとってくださし、。 
I ミちれがひどいときは水で薄めた 
中性洗剤に浸した巧をよく絞り 
巧:いてください。 



I 水滴などび液晶ノ くネルの表面を伝ってテレ 
ビ内部に浸入すると故障の原因になります。 


顯プラグ 


ほこりなどは定期的にとって<ださい。 

電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不完全な場合は、火災の原因になります。 


掃除は、販売店に依頼してください。 

• 1年に一度く!5いを目安にしてください。 

内部にほこりがたまったまま使ラと、乂災や故障の原因になります。 
とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。 




1 . 


お手入れのしかた 
仕様 
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品名 E 養液晶カラーテレビ 

形名 テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。 

製造番号 テレビ本体の製造番号表示位置をご覧ください。 

お買上げ曰 年月 曰 

故障状況 （できるだけ具体的に） 

ご住所 （付近の目印などら） 

お名前-電話番号*訪問希望曰 


保証期間は、お買上げの曰か51年間でず。 


■補修用性能部品の保有期間 

• 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造巧 
切り後8年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 
要な部品です。 

■ ご不明な点や修理に関するご相談は 

•お買上げの販売店かお近くの r 云菱電機ご相談窓□-修理 
窓口」(ち一覧表)にご相談ください。 

修理を依頼されるとさは 

• r 故障かな？と思った引 laiREBEgy にしたびってお調べ 
ください。なお、不具合があるときは、電源スイッチを切 
り、がず電源プラグを抜いてか S 、 お買上げの販売店にご 
連絡ください。 

• 保証巧間中は 

-修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

-保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていただ 
さます。 

• 保証期間び週ざているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご巧望により修理させ 
ていただをます。 

•修理料金は 

技術料+部品代 (+ 出張!|!おなどで構成されてしほす。 
•お付脂続•調整•取扱説明等)を依頼されると有料となるこ 
とびあります。 

• ご連経いただきたい內容 


1」モコン 


テレビ本体 



あ名表示位置 


裂造ま号き示位置 
(側面/綱） 


あ名表示位! 


■廃棄時にご迁意願います。 

• 2009年4月より、家電リサイクル法の対象品目に液晶テ 
レビび追加されます。 

家電リヴイクル法では、お客様がご使用済みの液晶テレビ 
を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化等料金 （U 
サイクル料金)をおま払いいただを、対象品を販売店や巿 
町村に適正に引き渡すことが求め日れてしぶす。 


♦お買上げの販売店にご依頼でをない場合 
(輯居や贈答品など）は、 

へお問い合わせください。 


•=菱電機お客さま相談センター 

全国どこか6でもおかけいただけるフ U— コール 

旧0120 -139-365 


いつちサンキュー36己曰 

(無料) 


■ご相談対応 


平 日 

± •日•祝-脾社休日 


9: 00〜19: 00 
日： 0日〜17:0日 


上記がの時間は受付のみ可能です。 


K 07 B ® 
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受付時間365日24時間 


携帯電話 - PHS • IP 電話の場合 

5菱電機おきさま相談センタ- 

干 154-0001 

東京都世田を区池尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(03) 3414-9 織 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 


■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情都は、下記のとおり、 
お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご化頼）いただいた修理•イ呆を•工事および製品のお取り破いに関 
連しておを梯よりご提供いただいた個人情報は、 本 目的並びに製品品質-サービ 
ス品質の改善-製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご估頼）内容の記録を残すことがあります。 

3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合巧び下記の場合を除き、当社 
じ(外の第王者に個人情颈を提お.開示する事はありません。 

① 上記利用目的のために、幹社グループ会社-協力会社などに業務委託する場合。 

② 法令等のをめる規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口じご連絡ください。 


保証とアフタ ー サ ー ビス 


■保証書(別添付） 

• 保証書は、おず「お買上げ曰•販売店名」などの記入をお確 
かめのうえ、販売店か5お受け取りください。 

•内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 


ご相談窓口 

家電品の購入巧談 • 取扱い方ミ去 


各窓口 


ご相談窓 □ 


1234567 


アフタ— 
ヴ—ビス 





































































修理窓□のご案内（家電品) 


修 巧窓口 家電 品の修理の問合せ•修理の依巧 


受付時間3己己曰24時間 


化あ道 
ま•化 

itii 

き城 

ま日本フ□ントセンタ- 

青森 

青森 （017)773-8381 

八戸 (0178)28-8544 


岩手 

盛岡 (019)637-7454 

水ミ尺 (0197)25-4511 


が田 

が田 (018)865-4471 

横手 (0182)32-1785 
大館 (0186)42-2781 


山形 

山形 (023)624-0018 

鶴岡 (0235)24-6161 


お島 

郡山 （024)9 的-6543 
会津 (0242)27-4426 

原町 （0244)24-2842 

いわき （0246)26-1822 


関ま 

mu 

ま京 
神奈川 
千莫 
巧城 
埼玉 
板木 
群馬 
山梨 
新漏 

長野 

谢删 区を 除 <) 

東曰本 
フ□ントセンター 


長野 

西曰本 


(飯田駆) 

フ□ントセンター 

東海 

静岡 

ま日本フ□ントセンタ- 


愛知 



王重 



岐阜 

西曰本 

北陸 

石川 

フ□ントセンター 


富山 



福井 



関西 

大阪/奈良 

和歌山/ 

ち庫/京都 



滋賀 


西曰本 
フ□ントセンター 

中国 

広島/山口 

島根/龐 


岡山 



四国 

窗 II /徳島 

高知/愛媛 


九州 

福岡/化賀 

ま日本フ□ントセンタ- 

m 

長崎 

長崎 （095)的 4-1116 

佐巧保 (0956)30-7740 


熊本 

熊本 (096)380-0211 

八代 (0965)33-5173 


大分 

大分 (097)558-8803 


直崎 

宮崎 （的 85)56-4900 

延岡 (0982)21-3540 


鹿巧島 

鹿児島 （099 に 60-2421 


沖縄 

ミ中縄 （的 8) 的 8-3333 


>東日本/西日本フ□ントセンター 

フリーダイヤル 

0120 -56-8634 

インターネット 撫料） 

www.melsc.co.jp 



携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

東曰本フ□ントセンター 
FAX (03) 3424-1 115 馆料） 

(03) 3424-1111 

馆料） 

西日本フ□ントセンター 
FAX (06) 6454-3900 (有料） 

(06) 6454-3901 

(Mm 


♦所在地、電話番号などについては変是になることびちりますので、ちらかじめご了承願いまず。 K 07 B 
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保証とアフタ—ヴ I ビス 


困ったとを 

















































故障かな？と思った s 


困つたとをは 


接続や操作方法びわからないときは、 


まず、 


「故障かな？と思った5」と「メッセージ 
表示一覧」でお調べください。 iai=aaki»> 


それでち解ミ夫しない場合は使用を中止し、 

必ず電源プラグを巧いてか5 

V 


お買上げの販売店へご相談 < ださい。 


転居などでお買上げの販売店へご依頼でをない場合は、 


♦ 


r ご相談窓□」へ 


iT=Ts> 


■全国どこか5でら、おかけいただけるフリーコール 

!■! 01 20-139-365 (無料） 

フリーコール 



• r 修理窓 oj では、取扱いや据付•設置•基本設定の方法がわからない場合や、故障かどラか判断がつかない場 
合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も巧っております。 


出張ヴポ S 卜（有料） Op 案内 


出張サボートは、本書に記載の E 菱電機修理窓□」または上記に相談窓□」のフ U - コールの音青ガイダ 
ンス r 修理のご依頼区] [ S 」 で受付けております。 

料金についてはお見積もりいたしまずので、上記の窓□で受付時にご相談ください。 

※な罰期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただをまず。 


電源 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

電源が入らない。 

• 電源プラグが抜けていませんか。 

36 


• 主電源が「切」になっていませんか。 

36 


• 電源インジケーター（赤色）が点滅している場台は、主電源を切って、インジケーター 
が消えるのを待って、電源を入れ直してください。 

一それでを電源が入 6 ずインジケーターが点滅する場合は、次項を参照ください。 


電源が入 5 ない。 

電源インジケーターびホ点 
滅ずる、または点灯しない。 
(ま電源「入」時） 

• ま全のための保護回路がはた5いたことを表しています。このときま全のためリモコ 
ンで操作はできません。 

^電源プラグを巧いて、販売店にご相談ください。 



巧障かな？ 
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このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

リモコンで操作できない。 

• リモコンの乾電池が消耗していまはんか。 



• リモコンの乾電池の 0© が逆に入っていませんか。 

21 


• テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。 

•テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。 

•デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 

丘]〜 [ S ] ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切り換え5れないことが 
あ0ます。 

チャンネル /w や番組表でチャンネル切換えをしてください。 

17-19 

チヤンネル /w で、特定の 

• スキップされていませんか。 

150-151 - 

チヤンネルだけ選べない。 

^選びたいチャンネルのスキップを解除してください。 

13 〜日 2、 C 1 3 〜 C 日 3 チャンネルは工場出荷時にスキップされています。 

156 


■電源(つづき) 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

急に電源び切れた。 

• 無操作節電、無信号節電が「入」になっていませんか。 

132 


•オフタイマーの設定がされていた可能性があります。 

再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こ 

6ないか確認してください。 

4白 


•センサー節電が r 入 J になっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源をオフしまず。 

132 

電源を切った5 
テレビび回転した。 

• 画面向き設定の r 電源オフ時中央」が「入」になっていませんか。 

143 

( LCD -1 日 ATL 20 のみ） 



テレビの電源を入れると 
HDMI ケーブルでつないだ 
レコーダーの電源び入る。 

• 「リンク制御 J が r 入」、「テレビ電源入連動」が「入」になっていませんか。 

ア U ンク機能をより有効にお使いいただくには「テレビ電源入連動」を「入」にして 
おくことをおすすめしまず。 

HDMI ケーブルで接続した他社製品を同様に動作をするをのがあります。 

13扫 

リモコンで電源を切った後、 
しば5 くして「カチッ」と 
音びした。 

•電源を切った後もデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する 
際に r カチッ J と音がします。 

故障ではありません。 

電源を切ってか6取得動作を終了するまでの時間は、送5れてくるデータの量に応じ 
て変化します。 


電源を切っているとをに 
「カチッ」と音がした。 

• デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、抜けるときの音です。 
故障ではありません。 



■ U モコン 


■ テレビを見ているとを 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

映像ち音ち出ない。 

• アンテナ線び夕 ■! ■れていませんか。 

23-26 


•入力端子の接続と入力切換ボタンの操作び合っていまずか。 

48 


• 外部機器の接続 コー ドががれていませんか。 

27〜32 

映像は出るが、音び出ない。 

• 消音になっていませんか。または音量が0になっていませんか。 

16-18 


• ビデオなどの入力端子びがれていませんか。 

27〜32 


•ヘッドホン端子にヘッドホンび差し込まれていませんか。 

13 

ステレオ放送がモノラルになる。 

• 「モノラルオン」になっていませんか。 

60 


故障かな？と思つた5 


困ったとを 
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故障かな？と思った！ 5 (っづき) 

■ テレビを見ているとを(つづき） 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

ビデオを見ているときに、片側 
の スピーカーか 5 音が出ない。 

•ビデオ入力端子の接続コードががれていないか調べてください。 

27 

音びつまったよラな感じび 

• 「おすすめ音量」が r ナイトモード」、「標準」になっていると音量をおさえる効果によ 

127 

ずる。 

りつまったように感じることげあります。 


音の大ささび変化ずる。 

• 「おすすめ音量」が r ナイトモード」、「標準」になっていると音量を補正する効果によ 

127 

人の声が変化ずる。 

り変動することがあります。 


音声出力端子か 5 

• リモコンで r 消音 J にすると音声出力端子か5の出力ち消音されます。 

16-18 

音び出ない。 

• 才ーディオアンプを接続しているのに、「音声出力設定」の r 接続機器切換」で r サブ 
ウ ー n - (可変）」に設定されていませんか。 

一 r ヴプウー八一（可変）」に設定されていると、本体スピーカーの音量調節と連動する 
ため、音量をルさくしていると音声出力端子からの音ちルさくなります。また、「サブ 
ウー八一音量」ちルさぐしていないか確認してぐださい。 

128 

音声出力端子から 

• 才ーディオアンプを接続しているのに、「音声出力設定」の r 接続機器切換」で「サブ 

128 

こもった音が出る。 

ウー八一（可変）」に設定されていませんか。 

一 r ヴプウー八一（巧変）」に設定されていると、音声出力端テからは低音だけが出力さ 
れ、こちって聞こえます。オーディオアンプを接続する場をは、「外部アンプ（固定）」に 
設定してください。 


音声に異音び入ったり 

•テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。 


映像にノイズが出る。 

^携帯電話などを離して使用してください。 


映りが悪い。 

•アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。 

•アンテナ線が切れたり、がれたりしていませんか。 

•アンテナが風でこわれたり、まびったりしていませんか。 

• アンテナは正しい方向に向いていますか。 

• ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換びビデオになっていませんか。 

23〜吕巨 


• コントラストの調節を5崔認してください。 

114 


• チャンネルの設定をやり直してください。 

148 〜 1已！ 

映像にしまび出る。 

• アンテナやアンテナ端子への巧害電液び考え5れます。 

23-26 

色のしまが出る。 

^アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。 


色び消える。 

ーアンテナの位置、高さ、方向を調節して改善できる場合があります。 


縦線：!犬の巧害が見える。 

•ビデオ映像を見ている場含は、接続や設置場所を確認してください。 

どラしてち避けられない場含はお買上げの販売店へご相談ください。 


色びつかない。 

•色の 濃 さの調節をしてください。 

114 

色びおかしい。 

• 色あいの調節をしてください。 

114 


• チャンネルの設定をやり直してください。 

148-151 


• S 端子、 D 端子の場台、接続す良がないか確認してください。 

27 

とさどさはんてんが出る。 

• 自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどか5の巧害電旋が入っています。 

^アンテナを原因となるちのから離してください。 


二重 H 重に映る。 

• ビルなどで反射した電放が入っています。 

^アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。 


2 画面のとさ画面か乱れる。 

• HDMI 入力に1080/吕 4 p 信号が入力され、アナ□グ放送との組台わせになっていま 
せんか。アナ□グ放送との2画面では1080 /24 p 信号に対応していません。 

64 


186 






















■ テレビを見ているとを(つづき) 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ぺージ 

画面の横幅び圧縮されて、 

• 画面サイズび「ノーマル」になっていませんか。 

巨2〜巨3 

左ちに黒い帯び出る。 

一画面サイズボタンを巧して、映像に合った画面サイズを選んでください。 


「ダイナミック」を選んでいる 

• ビデオやダーム画面などでは、左ちの黒い帯が残る場合があります。 

62-63 

のし在ち L 黒い帯び出る。 



字幕が切れる。 

• 画面サイズによっては切れる場含があります。 

119 


^><ニュー機能で画面の上下の位置（垂直位置）を調整してください。 


画面が暗い。 

• 電力 量 節約モードになっていませんか。 

132 

夜になると画面が暗くなる。 

• 家庭画質（明るさセンサー/視聴者設定）が設定されていませんか。 

6巨〜67 


• 映像モードが変更されていませんか。 

61 


• コントラストの調節を確認してください。 

114 

U モコンのチヤンネルボタンの 

•地上アナ□グ放送の場含、「地上アナ□グ手動」で表示を含わせることができます。 

1 已〇已 1 

番号と画面の表示びちびラ。 



外部入力の画面か 

• ビデオ1/2、側面端子、 D 端子1の場合、接続線が外れていませんか。 

27 

選べない。 

• HDMIl /2、 PC の場含、「入カスキップ設定」び「する」に設定されていませんか。 

142 

テレビの上部や液晶パネル 

•本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりまずが、性能品質には問題ありません。 


面の温度が局い。 

(本体の通風孔をふさびないように、お使いくださし、。） 


本体ボタンで操作できない。 

• 「本体操作部□ック J び「入」になっていませんか。 

137 

リモコンで本体の向さが 

• 画面向き設定の r 画面向き」が「切」になっていませんか。 

143 

変わらない。 

•後面のリード線び巧けていませんか。 

1 己 

(LCD-13ATL 吕〇のみ） 



テレビからとさどさ 

•室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や 


「ピシッ」と音がずる。 

音声に異常がなければむ配ありません。 



■ デジタル放ちのとを（共通) 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ぺージ 

デジタル放送が映5ない。 

• B-CAS 力ードは、正しく挿入されていますか。 

B-CAS カードの抜き挿しは必ずま電源を切って行ってください。 

22 

リモコンで操作でさない。 

•デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 

丘]〜日互 ボタンがデータ操作に使われる場含があり、チャンネルを切り換え5れない 
ことがあります。 

^チャンネル八\/や番組表でチャンネル切換えをしてください。 


本機か5通信を行ラと電話 
機やファクシミリに呼び出し 
音び鳴る。 

•一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症がが出る場含が 
ありまず。 

^モジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器りくソコン巧応用）を使 
用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミ U などの 
通信機器 一力一へご相談ください。 


電話機にノイズ（雑音）が 

•一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場をが 
あります。 

^市販されている自動転換器または電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用 
すると改善される場をがあります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミ U などの通 
信機器メーカーへご相談ください。 



故障かな？と思つた5 


困ったとを 


187 































故障かな？と思った！ 5 (っづき) 

■ デジタル放送のとを（共通） (つづさ） 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

字幕や文字 スーパーが 
出ない。 

• 「字幕」が「切」に設定されていませんか。 

- r 第1言語」または r 第2言語」に設定してください。 

•字幕や文をスーパーのある番組を選局していまずか。 

^字幕やで字スーパーのある番組では、選局後、画面ち上に「字幕有」が表示されます。 

已9 

デジタル放送の 
録画がラま < でさない。 

• テレビの主電源を切っていませんか。 

• ビデオ測の予約設定は、正しく設定されていますか。 

•ビデオ測の入力切換は外部になっていますか。 

• リアリンクをご使用の場を、レコーダー側の番組表が利用できる状態でずか。 

^番組データが十分に取得されていなし化録画番組が特定できず、動作ができないこと 
があります。レコーダーで番組データを受信してください。 

36 

Ir システムで、 レコーダーの 
録画予約びできない。 

• Ir ケーブルは、正しく設置でさていますか。 

^1「ケーブルを正し<接続、設置してください。 

• Ir システムの設定は正しいでずか。 

- rir システム設定」を正しく行ってください。 

• レコーダーは、正しく準備できていますか。 

^レコーダーの電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 

30 

13日〜140 

ま組表に表示されない 
チヤンネルがある。 

• 代表チャンネル表示や濟び越し（スキップ）設定になっていませんか。 

77-1 已巨 


■ 地上デジタルが送のとを 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

地上デジタル放送び 
映らない。 

映像び乱れる。 

•お住まいの地挪ホ、地上デジタル放送の放送エリアですか。 

^也上デジタル放送は、地上アナ□グ放送との湿信を避けるために、当挪ま非常に小さ 
い出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信障害のある環 
境では、放送エ U ア內でち受信できない場合ちあります。 

17己 


• UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信局に向け5れていますか。 

^地上アナログ放送の送信局と方向が違ラ地域があります。 

17已 


•地上デジタル放送が受信できる UHF アンテナをご使用でずか。 

^従来のアナ□グ放送用の UHF アンテナは、視聴地域の特定チャンネルに巧応している 
場合があり、地上デジタル放送用の UHF アンテナやデジタル对応のブースター、混合 
器などが必要な場をがあります。 

17已 

映像や音び出ない、または 
とさどさ出な < なる。 

映像び静止ずる、または 
とさどさ静止ずる。 

• UHF アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の 
劣化などありませんか。 

- r 受信レベル表示」で受信レベルを確認することがでさます。何6かの要因で受信レ 
ベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。 

白0 

ま組表び表示されない。 

ま組表に表示されない番組 

• 地上デジタル放送の場含、視聴していない放送局は番組表に情報び表示されません。 
「番組情報取得」をすると、番組情報を取り直します。 

77 

がある。 

• 電源を「入」にして最初に番組表を表示するときは、番組データ受信に時間がかかり 
ます。 


地上デジタルの放送局の 
□ゴマークが表示されない。 

•地上デジタル放送の备放送局を一定時間、選局していると、放送局の□ゴマークが表 
示されるしくみになっています。 

放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。 



188 























■己 S ，11 0度 cs デジタル放送のとき 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

BS .1 10度 CS デジタル 

• 「アンテナ設定」のアンテナ電源で r テレビ連動」を選んでいますか。 

159 

放送が映5ない。 

• BS - 110度 CS アンテナとの接続状態を確かめてください。 


映像び乱れる。 

• BS - 110度 CS アンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利 
用をおすすめします。 

•分配器を使用している場台は、11日度 CS デジタル対応のものを正しく使用していまずか。 

•アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場含、正しく加工されていまずか。 



一 r 受信レベル表示」で受信レベルがに日」上になっているか、ご確認ください。 

91 

BS ‘1 10度 CS デジタル 

•アンテナの方向が強風や衝擊で正しい方向か5はずれていませんか。 


放送の映りび悪い。 

• アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。 



一 r 受信レベル表示」で受信レベルがに日」^^(上になっているか、ご確認ください。 

91 

データ番組の操作を 

• データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場含がありますが、画面上の蚕 


していた5、チヤンネルが 

号を選んで入力するときに間違ってリモコンのの〜圆ボタンを押すと、チャンネル 


切り換わった。 

が切り換わってしまラことがあります。 


特定のチヤンネルの映像や 

• 本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブ 


音声が出なくなったり、 

ルや分配器、分放器などを使用していませんか。 


または時々出なくなる。 

一日 S - 110 度 CS デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナ 
を接続している場合、 PHS デジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に巧 
当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声び出なくなる場合びあります。 
アンテナを接続する場合は、シールド性のよい日 S ’ 110 度巳 S デジタル放送対応のア 
ンテナケーブルや機器をご使用ください。 


有料放送の視聴ができない。 

• B-CAS カードは、正しく挿入されていますか。 

B-CAS カードの巧き挿しは必ず主電源を切って行ってください。 

2吕 


• 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。 

174 


^視聴契約の手続さをしてください。 

33 


• 電話回織ま、正しく接続されていますか。 

• 「電話回線設定 J は、正しく設定されていますか。 

161-163 

BS デジタル放送は映るのに、 

• 110度 CS デジタル対応のアンテナを使用していまずか。 


110度 CS デジタル放送び 

•ブースターや分配器を使用している場含は、110度 CS デジタル巧応の 2.1GHziy 上 


映らない。 

まで対応しているものを使用していますか。 

• 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見5れません。 

• 110度 CS デジタル放送は、周放数が高いので従来の BS の配線設備では見5れない 
ことがあります。 


急に画像や音質が少し悪< 

• 降雨対応放送になっていませんか。 

170 

なった。 

一雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱くても受 
信可能な降雨对応放送に切り換える場をがあります。降雨対応放送では、画質、音質 
がかし悪くなりまず。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 



BS -1 10度 CS アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害 


• BS 放送は雷雨や豪雨のよラな強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、 
映像が停止したり、音声がとざれたり、ひどい場含にはまったく受信でをなくなることがあります。 


故障かな？と思つた5 


困ったとを 
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メッセージ表示一覧 


このテレビでは、メールで送5れてくる情報とは別に、状況に合わせて画面中央に r メッセージ」が表示されまず。 


メ 

•ツ 


コ-聞号 

メッセージ 

メッセージの意味 

参照ページ 

E20 白 

アンテナ電源を確認して<ださい。 

くわしくは取扱説明書をご覧ください。 

• アンテナ電源の異常です。アンテナ線のな線と編組 
線が接 Si していないか、アンテナ設定でアンテナ電 
源の設定が間違っていないかを確認してください。 

23-26 - 

白〇〜白1 • 

158-159 

- 

B-CAS 力ードを正しく挿入してください。 

• B - CAS カードが挿入されていません。 

B - CAS 力ードを正しく挿入してください。 

B - CAS 力ードの巧き挿しは必ず主電源を切って行っ 
て < ださい。 

22 

E 吕04 

このチヤンネルでの放送はありません。 

• チャンネル3巧入力選局で、放送されていないチャン 
ネルが入力されています。 

42-44 

- 

地上デジタル放送を受信ずるためには 
チヤンネルスキヤンを行ラ必要がありまず。 
「設定」一「初期設定」一「チヤンネル設定」より 
「地上デジタル自動」を行ってください。 

• 地上デジタル放送を受信するために、「地上デジタル 
自動」で、「巧期スキャン」を巧ってください。 

152-153 

E 202 

巧送を受信できません。 

放送局惟信所)び変更されてし巧可能性びありまず。 
「設定」^「ネリ期設定」^「チヤンネル設定」より 
「地上デジタル自動」を行ラことをおずずめしまず。 

•地上デジタル放送の r 地上デジタル自動」で、「再ス 
キャン」を行ってください。 

152-153 

E 吕02 

放送を受信でさません。 

悪天候やアンテナ設置に問題びある場合ちち 
りまず。 

•受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向 
きや接続を確認してください。 

また、放送されていないチャンネルを選局している 
ため受信できません。 

白〇〜91 • 

152-153 

E 201 

悪天候などにより、降雨対応放送に切り換わ 
りました。 

•雨の影響により、衛星か5の電放が弱くなったため、 
引き続き放送を受信でさる降雨対応放送に切り換え 
ました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表 
おができない場含ちあります。 

190-170 

A 103 

この番組を視聴ずるには契約び必要でず。契 
約に関ずる詳細はご覧のチヤンネルのカスタ 
マーセンターにお問い合わせください。 

•未契約の有料番組を選んでいるか、未契約の映像- 
音声の信号を選んでいます。 

174 

- 

このデータ放送は視聴条件により視聴できま 
せん。 

•データ放送が地域制限などによって視聴できない場 
合がありまず。 


A 1 FF 
A 10 吕 
A 104 
AIDS 
A 106 
A 107 

この B-CAS 力ードは使用でをません。ご 
覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ連絡 
して < ださい。 

• 使用できないカードび挿入されています。 

B - CAS 力ードの巧き挿しは必ず主電源を切って行っ 
て < ださい。 

22 

- 

B-CAS 力ードに正しくアクセスできませ 
ん。 B-CAS 力ードを挿し直してち直らな 
い場合はご覧のチヤンネルのカスタマーセン 
夕一へ連絡してください。 

•カードが故障しているか、間違ったカードを挿入して 
います。 

己- CAS 力ードの巧き挿しは必ず主電源を切って行っ 
て < ださい。 

22-173 

- 

このま組はコピー制限により正甫に録画/録 
音でさません。 

• コピープ□テクトの番組を還んでいまず。 
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アイコンー覽 


デジタ) レ放送では、アイコン(機能表示のシンボ j レマーク）によつて画面表示の情報をお知 5 せします。 
放送局から眉報が送 5 れてこない場合は、正しいアイコンを表ちしない場合がありまず。 


番組表 • ま組内容 


アイコン 

アイコンの 意味 


hqI 

デジタル八イビジョン放送 


巧 

標準テレビ放送 

田 

データ放送 

(テレビ ’ BS ラジオに連動） 

画 

サラウンド放送 

图 

字幕あり放送 


叫 

マルチビュー放送 



アイコン ( 


■ テレビ視聴中 


視聴年齡制限ま組 
二重音声放送 

録画予約済み番組 （ IJ ンク録画) 
録画予約済み番組り「録画） 
視聴予約済み番組 




アイ n ン-覧 
メッセージ表示-覧 


困つたとを 


191 



















































用語の説明 


映像輪郭補正 

テレビ映像の輪郭を自然に強調する画質改善回路です。現行の地 
上アナ□グ放送や VTR 映像の鮮鋭度改善に効果を発揮します。 

ガンマ補正 

液晶画面やブラウン管には、明るくなるにつれ電圧の変化割合 
いより多くの明るさが増してゆくという傾向があります。階調 
の再現性を高めるため映像信号の入カレベルに応じて、日％の 
黒から100%の白まで、明るさの変化の割合いを調整する補 
正を r ガンマ補正」といいます。液晶画面やブラウン管では、そ 
れぞれ最適なガンマ浦正を行って、初めて自然な明暗の推移が 
再現できます。 

降雨巧応放送 

衛星放送では、雨の影響で電波が弱くなったとき急激に画質が 
努化することがあります。 

巨 S デジタル放送では、最傾限必要な情報は電放が弱くなって 
も受信できるようなデータを送ることができます。 

降雨対応放送が巧われている場合、電波が弱<なると引さ続さ 
受信でさるよラに降雨対応放送へ自動的に切り換わります。降 
雨対応放送ではかし画質、音質が悪くなり、番組情報などのデ 
一夕ち表示されない場合らあります。 

コントラスト補正 

映画に多い暗がりのシーンでは細部の描写がつぶれがちになり 
ます。それを防ぐために、黒階調をバランスよく自動調整、強 
調し階調再現性を向上させる当社独自の技術です。 

コンポーネント映像 

色同±の干渉を避けるために、映像信号を輝度•ホ系統•青系統 
の3つの信号(緑系統は3つの信号から自動算出）に分けて、そ 
れぞれの専用回路で信号を処理したあと、画面に映すときに合 
成して映像にします。色のキレ、ちらつさ感が改善され、より 
自然におい映像を楽しむことができます。 

サラウンド 

デジタル放送では、 AAC 方式の最大己.1チャンネルサラウンド 
音声の番組も行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。 
[已 .1 チャンネル:日チャンネルステレオ+低域強調チャンネル] 

をチャンネル放送 

デジタル放送では、デジタル圧縮技術の向上により、アナ□グ 
放送に比べてより多くのチャンネルで放送が可能です。 

CS デジタル放送では2日0チャンネルを超える多チャンネル放 
送が行われています。 

r ダビング10」 ロピ ー9 回+ ムーブ1 回) 番組 

2008年7月から運用が開始された、著作権保護•違法コピー 
防止のため、]日回までダビングすることが許巧されているデ 
ジタル放送の番組。八ードディスクに録画されたデジタル放送 
番組のみ動作可能であり、「ダビング]日」番組をダビングする 
と、日回目までは「コピー」、10回目は r ムープ(移動)」になり 
ます。デジタル放送の全ての番組がダビング1日になるといラ 
ちのではありません。 


データ放送 

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができ 
ます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでも好 
きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、 
巨 S ラジオ放送に連動したデータ放送らあります。 

その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、 
チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが 
友0ます。 

デジタルシネマ 

] 秒24コマのフィルムから]秒6日フィールドのテレビ映像に 
変換された映画番組や映画ソフトを自動的に検出し、最適な IP 
変換を行ラことにより、鮮明な映画本来の映像を再現します。 

デジタル A イビジョン 

地上デジタル放送、巨 S デジタル放送、 110 度 CS デジタル放送 
には、デジタル八イビジョン放送があり、従来のアナ□グ八イビ‘ 
ジョンと同等の画質で放送されます。八イビジョンの有効走査線 
数は現行テレビ放送の480本の倍似上の1080本ちあるため、 
細部までされいに表現され臨場感豊かな映像になります。 

また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレ 
ビ放送らあります。 

デジタ J レ放送 

デジタル放送の特長 

-高画質-高音質 

-1つの放送電波に複数のチャンネルを送ることができる 
-映像や音声だけでなく、文字や図形などち送ることができる 


デジタル放送の方式 

このテレビは、次のデジタル放送の方式に対応しています。 


映像フォーマット 

有繊線数 

総走査線数 

走査方式 

48 Oi (已2已〇 

480本 

已2已本 

インターレース(飛び越し走資） 

48 Op (已2曰 P ) 

480本 

已2曰本 

プ□グレッシブ(順次走査） 

10801(1 12已〇 

1080本 

112己本 

インターレース(飛び越し走資） 

72 0 p (7 已 Op ) 

720本 

7日0本 

プ□グレッシブ(順次走査） 


地上アナ□グ放送をはじめとする現行のアナ□グ放送は、 
NTSC 方式と呼ばれ、有効走査線数480本の飛び越し走査方 
式 (480 i ) です。 


電子潑且ガイドに PG : Electronic Program Guide ) 

デジタル放送では、8曰分の番組情報が送られてきます。テレ 
ビ画面に番組表を表示させて、番組表から番組を選んだり、蚕 
組の詳細情報を見ることがでさます。 

ノイズ連動 NR 

八イビジョン（1080し720 P ) 拟外の映像で、映像信号のノ 
イズ量を自動検出し、ノイズ除去動作を行います。 

ノイズの程度によって除去量ち変化します。 

マイライン 

あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことによ 
り、通話の際には電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その 
電話会社をご利用いただけるサービスです。 


用語の説明 
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マイラインプラス 

いつでち同じ電話会社を利用でさる、電話会社固定サービスです。 
このサービスでは、通話ごとに電話会社の識別信号をダイヤル 
してち登録された電話会社のみのご利用となります。登録され 
た電話会社 LU 外をご利用いただく場合には、サービス解除番号 
「122」に続けて電話会社の識別番号をダイヤルすれば、登録 
されていない電話会社をご利用いただ<ことがでさます。 

7ルチビュー放送 

マルチビュー放送では、 ] チャンネルで主番組、副番組の複数 
映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の 
野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送 
を行ラ、などが考えられます。 

リアリンク (REAUNK) 

HDMI の制御イ言号規格 （CEC : Consumer Electronics 
Control ) に基づき、 HDMI ケーブルで接続された当社機器相互 
で操作を巧うことを「リアリンク （ REAUNK )」 と称しています。 
リアリンク対応機器には、 Crealink □ゴマークが付いて 
います。 

ADSL モデム 

本機やパソコンなどを ADSL 回線に接続する際に必要となる、 
信号変換機です。公衆電話回線網を通じて送5れてくる ADSL 
信号をイーサーネットの信号に変換したり、その逆を行います。 

CATV パススルー対応 

ケーブルテレビに ATV ) で地上デジタル放送を伝送する方式の 
ラちには、 UHF 1 U 外の周波数帯域に変換して伝送するち式が 
あります。これを周波数変換パススルーち式と呼びます。この 
方式での地上デジタル放送を受信するためには 【 CATV パスス 
ルー対応】の受信機が必要です。 

0端モ 

デジタル放送のチューナーなどとコンポーネント接続ができる 
業界で統一された映像端子です。コンポーネント映像信号と走 
査方式などの制御信号を1本のケーブルで接続でさます。 

D 4 映像 

コンポーネント映像の48 Oi (已2己0、48 Op (己2曰 P )、 
108 OKI 12曰 i )、 72 0 p (7 己 Op ) に対応し、制活 IH 言号により 
信号フォーマット、画面サイズを識別できます。 

このテレビには D 4 映像端子が搭載されており、次の映像フォ 
ーマットに対応しています。 

- 48 Oi (曰2曰0 

有効走査線数480本(総走査線数52日本)の飛び越し走査 

- 48 Op (己2曰 P ) 

有効走査線数480本(總走査線数已25本)の順次走査 
- 10801(1 12已〇 

有効走査線数1080本(総走査線数112日本)の飛び越し走査 

- 72 0 p (7 曰 Op ) 

有効走査線数720本(総走査線数7已〇本)の順次走査 

画面サイズ制御信号があるときは、自動的に画面サイズが切り 
換わります。 


HDMI (High Definition Multimedia Interface) 

ブルーレイディスク レコーダー や DVD レコーダー、 DVD プレー 
ヤーな どと接続でさる AV 用のデジタルインターフェースです。 
映像信号と音声信号、制御信号を1本のケーブルで接続でさます。 

MPEG -2 AAC 

MPEG は 、 Moving Picture Experts Group の略称です。 
MPEG -2 は、通信*放送*コンピュータ業界で加用的に使える 
ことをめざして1日日4年11月に制定され、動画のコマ間の情報 
差だけを記録する方式で大幅なデータ圧縮を実規しています。 
AAC は 、 Advanced Audio Godin 旨 の略称で、音声符号化の 
規格の一つです。 AAC は、 CD 並の音質データを約1/12にま 
で圧縮できます。また、曰 ch + 低域強調チャンネル（ウー八一) 
のサラウンド音声や多言語放送を行ラことらできます。 

PCM 

Pulse Code Modulation の略称で CD などで使われているデ 
ジタル信号です。 

S 1 映像 

S 映像 ( Y / C 分離映像)の信号に1日:日の映像を自動判別する信 
号を重ね合わせた信号を S 1映像信号といいます。 S 1映像対応 
( S 1 映像端子がある）ビデオを接続して] 6:9の映像を見ると 
きは、自動的に横長の映像 （ r フル」）になります。 

S 2 映像 

S 1 映像信号に4:3の映像で上下に黒帯がある劇場サイズの映 
像を自動判別する信号を重ね合わせた信号を S 2 映像といいま 
す。劇場サイズの番組やビデオソフトなどを見るときは、自動 
的に画面いっぱいの映像（「シネマ」）になります。 


•この製品はマク□ヴィジョン社が保有する日本特許番号 
Nos . 289 已 62 白： 327236 3： 342曰8 己 0: 351767 2： 
3613333, 3803638：と米国5(寺許番号巨，已01，842. 
の特許技術のライセンス供与により製造されたらのであ 
り、この製品での使用は一部のプ□グラム配信に限定され 
ています。 

•本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront 日の wser を搭 
載しています。 

◎ 2008 ACCESS CO .， LTD . All ri 旨 hts reserved . 
ACCESS 、 NetFront □ゴ、 NetFront は、曰本国、米国、 
およびその他の国における株式会社 ACCESS の登録商標 
または商標です。 

本製品の一部に Independent JPEG Group が開発したモ 
ジュールが含まれています。 

ACCESS" NetFront 

商標•登録商標 について 

• HDMI 、 HDMI □ゴおよび High Definition Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing , LLC の商標または登録 
商標です。 

• SVGA 、 XGA 、 SXGA は米国旧 M 社の登録商標です。 

• rDIATONE ®」 r ダイヤ!-ーン」およびその□ゴは当社の登 
録商標です。 

なお、各社の商標および製品商標に巧しては特に注記のない 
場合でら、これを十分尊重いたします。 
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用語の説明 


困ったとを 






索引 


因 

アイコン . 191 

明るさセンサー . 66 

明るさセンサー受光部 . 13 

暗証番号 .133-136 

アンテナ設定 ....9 日〜曰]， 1 曰 8 〜 ] 曰 9 

アンテナ電源 .91.] 曰日 

アンテナの接続 .23-26 

位相調整 . 120 

-発家庭設定 . 8日 

-発録画(ボタン）••••17. 19. 96-98 

イベントリ レー . 曰1 

今すぐできること（メニュ ー)• ••72-77 

色あい . 114 

色温度 . 114 

色にじみ補正 . 11曰 

色の濃さ . 114 

色捕正 . 115 

色ボタン . 16,18 

裏番組(ボタン） . 16,18,曰8 

映像切換 . 83 

映像モード(切換）…1ス 19.61. 113 

映像輪郭補正 . 115,192 

才ートターン/才ートチルト . 46 

お知らせ•情報(メニュ ー) 

. 72〜73, 87〜91 

おすすめ音量 . 127 

オフタイマー(ボタン）……16,18,4日 

音質設定の初期化 .126. 171 

音声切換(ボタン） . 17,1日，6日 

音声出力設定 . 128 

音声出力端モ . 14, 31 

音声設定 .122-130 

音声モード(切換） . 123 

音量(ボタン）••••13,16,18, 42〜44 

巧 

画質設定 . 112〜117 

画寶設定の初期化 . 116.171 

家庭画質 .17.19. 66〜67 

画面サイズ(ボタン）••17,19, 62〜63 

画面設定 . 1 18-121 

画面表示(ボタン） . 17,1日，曰日 

画面向き(ボタン） . 1 6. 46,143 

画面向き設定 . 143 

ガンマ補正 . 1 15. 192 

機能設定 . 131〜14日 

居住地域設定 . 160 

クランパ . 32 

黒レベル . 114 

ず定ボタン . 16,18,72 

降雨対応放送 . 192 

降雨対応放送自動切換 . 170 

高音 . 124 

声ノいジキリ . 127,14曰 

故障かな？と思った5 . 184〜189 
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コントラスト . 114 

コントラスト補正 .1] 日，1白2 

コント□-ル部 . 13 

コンポーネント映像 . 27,192 

因 

ヴービス切換 . 82 

再生リスト（ボタン） . 16,18, 68 

再スキャン . 1己2〜1曰3 

サブウー八一音量 . 128 

左ちバランス . 124 

サラウンド . 12曰，1日2 

時刻指定予約 . 106〜108 

視聴者設定 .67. 14已 

視聴者ボタン .17.19. 67 

視聴年齢制限 . 133〜13巨 

視聴予約 . 99,…斗〜…已，108 

自動ダウン□-ド . 169 

自動読み上げ .129. 14己 

字幕(ボタン） . 17,1日，已9 

シャープネス . 114 

ジャンル検索 . 81 

ジャンル検索からの予約 • • • • 102〜10己 

ジャンル適応 . 1 17. 126 

重低音 . 124 

周波数調整 . 120 

受信レベル . 90〜91，1己8〜1曰9 

主電源(ボタン） .13. 36 

消音(ボタン） .16. 18 

消画(ボタン） .19. 84 

初期スキャン . 1已2〜1已3 

初期設定 . 146〜170 

垂直位置調整(画面設定の） . 119 

垂直位置調整 ( PC 設定の） . 120 

垂直解像度調整 . 120 

水平位置調整 . 120 

水平解像度調整 . 120 

水平幅調整(画面設定の） . 119 

水平幅調整 ( PC 設定の） . 120 

数きボタン . 16, 18. 42-45 

スキップ(外部入力の） . 142 

スキップ(地上アナ □ グ放送の） 

. 1已〇〜1曰1 

スキップ(デジタル放送の） . 156 

スライドシヨー ( SD カードの） . 已3 

制限設定 . 133〜137 

静止画(ボタン） . 17〜18,已1 

設定(メニュー）••72〜73,112〜172 

設定初期化 .171-172 

節約設定 . 132 

センサー節電 . 132 

センサーボタン .17.19. 66 

全情報の初期化 . 172 

操作画面(ボタン） • …1ス1日，64〜6已 

操作パネル . 69, 93 

操作-報知音量 . 13日，14己 

側面端子入力 . 13 


旧 


ダウン□-ド . 16日 

多チャンネル放送 . 192 

地域コードー覧表(地上アナ□グ放送の） 

. 177〜179 

地上アナ□グ自動 . 1 48-149 

地上アナ□グ手動 . 1曰〇〜1已1 

地上アナ□グ放送 . 43 

地上アナ□グボタン .16.18. 43 

地上デジタル/アナ□グアンテナ入力端子 

. 1己，23〜26 

地上デジタル自動 . 1曰2〜1已4 

地上デジタル手動 . 1已已 

地上デジタル放送 .42. 174 

地上デジタルボタン .16.18. 42 

チャンネル八 V ボタン 

. 13, 16. 18, 42〜44 

チャンネ ■) レー覧表 ( 地上デジタレ放送の） 

. 176 

チャンネル再設定(地上デジタル放送の） 
. 78〜79 


チャンネルスキップ . 1已曰 

チャンネル設定 . 148〜1已6 

通信設定 .164-167 

使う人切換 . 8已，144〜14已 

使う人設定 . 144〜14已 

低音 . 124 

データ放送 . 82,192 

デジタルインジケーター . 13 

デジタル音声(光)出力端子••…15.31 

デジタルシネマ . 11己，1日2 

デジタル八イビジョン . 192 

デジタル放送 . 174,192 

デジタル放送出力端子 . 14,30 

デジタル2画面 . 6己，138 

テレビ操作(メニュ ー). 72〜73 


電源(ボタン）••••13, 16.18. 42〜43 


電源インジケーター . 13 


電源オフ時中央 . 143 


電子番組ガイド ( EPG ). 192 

電力量節約 . 132 

電話回線 . 1日，33, 3已 

電話回線設定 .161-163 


因 

入出力設定 . 139 

入力切換(ボタン） • • • • •13.16.18. 48 

入カスキップ設定 . 142 

ノイズ連動 NR . 11己，1日2 


旧 

バックライト . 114 

バックライト補正 . 11已 

番組情報取得 . 77 


番組内容(ボタン） • • • • 16,18,曰6〜57 

















































































































































番組表(ボタン） 

. 16,18,已4〜曰曰，7巨〜77 

番組表か5の予約 . 1日2〜1日曰 

番組表•予約(メニユ ー). 72〜73 

番組ポーズ(ボタン） • • 17,19, 70〜71 

番号入カボタン . 16,18, 42〜44 

光音声出力設定 . 141 

ビデオ入力端子 .14. 27 

付属品 . 21 

プ□調整 . 11曰 

ヘッドホン端子 . 13 

ヘッドホン設定 . 12曰 

ボード ( CS ) . 88 

放送波無効設定 .] 曰7 

本体操作部□ック . 137 


国 


マイライン/マイラインプラス 

. 163, 192-193 

マルチビュー放送 . 83,193 

無信号節電 . 132 

無操作節電 . 132 

メール . 87 

メニュー(ボタン）……13,16,18,72 
戻るボタン .16.18. 72 


旧 


郵便番号設定 . 
読み上げ ••••• 


読み上げ設定 
読み上げ速度 
予約 . 


予約一覧 . 

予約中断 . 

予約変更自動追従 


. 160 

.36-37, 已4〜曰7, 

102-108, 1 10-1 11 

. 129 

. 129 

. 99 - 1 11 

. 1 10-1 11 

. 109 

. 168 


日 


•37 〜4]， 


147 

•15 


ら<ら<設定 . 

リード線 . 

リアリンク （ REAUNK ) 

. 28,巨已 I 68〜71，92〜96| 

99-103, 106-107, 1 10-1 11, 
138,193 

リモコンキー□ック . 137,14曰 

リモコン受光部 . 13,1ス19 

リモコンの準備 . 21 

リンク機器操作(メニユ ー) 

. 72, 92〜9曰 

リンク設定 . 138 

リンク操作ボタン .16.18. 69 

IJ ンク録画 •••102-103, 106-107 

隣接地域変更 .] 曰4 

録画予約 .99-1 11 


AAC ( MPEG -2 AAC ) 

. 31，141,193 

ADSL モデム . 3曰，1日3 

巨- CAS 力ード . 14, 22,173 

巨- CAS 力ード情報 . 89 

BS -11 0度 CS - IF 入力端モ…… 15. 25 

巨 S 手動 . 1已已 

巨 S デジタル放送 . 44〜4曰，174 

巨 S ボタン . 16,18, 44-45 

. 82 


巨 S ラジオ放送 . 

CATV (ケーブルテレビ)放送 . 177 

CATV パススルー対応 . 193 

CS1 手動/ CS2 手動 . 1已已 

CS 1/2ボタン . 1巨，18, 44〜4己 

D 端子 . 193 

D 端子入力 .14. 27 

D 端子判定 . 119 

d データボタン . 16,18, 82 

D4 映像 . 193 

EPG (電子番組ガイド） . 192 

HDMI. 193 

HDMI 映像•音声入力端モ 

. 14, 28〜2白 

ID-1 判定 . 119 

Ir システム設定 . 13日〜140 

Ir システム端モ . 1日，30 

Ir 録画 . 9日〜101，104〜10已， 

108-109 

LAN 端子 .15. 34〜3己 

MPEG-2 AAC. 193 

MPEG NR . 11已 

PCM. 31，141,193 

PC 設定 . 120〜121 

PC 設定の初期化 . 121，171 

PC 入力端子 .14. 32 

REALINKOJ アリンク） 

. 28, 6己，巨8〜71， 92-96, 

99-103, 106〜1071 1 10-1 11, 
138,193 

SD 力ード . 13,已2〜曰3, 7己 

S1 映像 . 193 

S2 映像 . 193 

S2 映像出力端子 .14. 30 

S2 映像入力端子 . 13〜14,27 


110度 CS デジタル放送 

. 44〜4曰，174 

2画面(ボタン） . 17，1日，64〜6己 

3次元 NR . 11已 


引 


▲ ►ボタン 


.16,18, 72 


己号 


、2、3 


困つたとを 


195 



























































































r 困ったとを J 6< じ 


テレビの上手なほいかた 


巧 障 かな？と 
思った6 

メッセー ジ 表示 
-覧 


アイコンー 覧 


用語の説明 


索引 


照正と 

ア フターヴー ビス 


キャビネットを 
傷めないために 

ゴムやビニール製品などを長時間 
接触させたままにしないでくださ 
し、。キャビネットが変質する原因 
となります。 


持ち運ぶときは 

硬いらの（ズボンのベルト金属部、 
ジャンパーのファスナー、ボタン 
など）が触れると傷が付きますの 
で、注意してください。 


液晶パネルは 
強く巧さない 

強く巧すと、干 fp = 

渉しまが発生す 1 
るなどの不具合 

が起きることが -^ 

あります。 

また、液晶パネル面に圧力を加え 
たままにすると、液晶の努化やパ 
ネルの破損などの原因になります。 


3 ^ 


上手な見かた 

お部屋の明るさに応じて、メニュ 
一で画面の「コントラスト」調整を 
行ってください。 

•テレビからの距離は画面の高さ 
の3〜4倍で、また部屋の明る 
さは新聞が読める程度で見ると 
見やす < 疲れません。 

•暗い部屋は目が疲れます。 

また連続して長い時間画面を見 
ていると目が疲れます。 

• 画面に直接光が差込まない場所 
に設置してください。 


液晶 テレビの一 部 や 
付属品を廃棄する場合 

液晶パネルに使用している壁光管 
(バックライト）には水銀が含まれ 
ています。 

本機の破片、付属品•電池などを 
廃棄する際は法令•規則に従って 
<ださい。 

<わし<は、所在の地ち自治体に 
お問合わせください。 


□ LCD -1 9 H 20 X □ LCD -19 MX 30 B 

このテレビの形名は □ LCD -19 ATL 20 DLCD-l 日 MX 30 S でず。 

□ LCD -26 MX 20 DLCD-l 9 MX 30 R 


お客さま便利メモ 


ご購入年月日 

ご購入店名 

年月日 

電 

話 （ ） 

製造ま号 


力ード ID ( B-CAS 力ード番号） 

保証書および本体湊面の銘板部に記載しています。 

8白ぺージに記載の 「 B - CAS 力ード情報」で確認できる「力ードの」の 



番号を記入してください。問合わせのとさに必要な場合があります。 

V 


J 


ちよつとした 
，こづかいで 
テレビの安全 



巧 


•長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ/ 


熱、湿気、ホコ U などの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 
故障したり、時にはを全性を損なって事故につなびることちあります。 



このよラな 

■電源コード、プラグが異常に熱い。 

■コヴくさい臭いびする。 

症状は 

•製品に軸れるとビリビリと電気を感じる。 

■ 電源スイツチを入れても映像や音が出ない。 

ちりませんか 

■ 映像が乱れた日、画面が異常にかけた0する。 

• その他の異常-故障がある。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、 
スイッチを切り、コン 
セントか5電源プラグ 
を抜いて、必ず販売店 
にご相談ください。 


图 


本製品は「電気*電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表 
示しています。 J - Moss ( J に C 0950電気•電子機器の特定の化学物質の含有表示ちま)に基づを、特定の化学物質 
(節、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含有についての情報を公開しています。詳細は、 Web サイト 
http :// www . MitsubishiElectric . co . jp / hQme / ctv / をご覧ください。 


王菱電機株式会社 
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京都製作所〒目 17-8550 京都府長岡京市馬場図巧1番地 


この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 




















































